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PREFACE 


This  report  on  the  Analysis  of  Wartime  Consumption  Rates  for  Chemical  Defensive 
Equipment  is  a  product  of  research  by  the  Institute  for  Defense  Analyses  for  the  Assistant  Secretary 
of  Defense  Acquisition  and  Logistics  (A&L)  and  for  the  U.S.  Army  Deputy  Chief  of  Staff  for 
Logistics  (I-CSLOG).  The  work  for  this  task  was  performed  under  contract  MDA  903  84C  003 1 : 
T-L6-245,  as  amended.  This  study  ir,  issued  in  fulfillment  of  the  contract 

The  objective  of  the  analysis,  as  stated  in  the  Task  Order,  was  to  provide  a  comprehensive 
evaluation  of  wartime  consumption  rates  for  chemical  warfare  (CW)  defensive  materiel  for  use  in 
developing  War  Reserve  requirements  and  assessing  the  current  U.S.  stockpile.  The  objective  of 
the  task  was  met  and  is  documented  in  this  report 

A  comprehensive  discussion  of  the  efforts  undertaken  to  compute  the  wartime  consumption 
rates  for  chemical  warfare  defensive  equipment  (CDE)  using  the  IDA  TACWAR  model  is 
presented  as  Volume  I,  Main  Report  Volume  II,  Documentation,  comprises  Appendices  A,  B  and 
C.  Appendix  A  details  how  division,  corps  and  theater  army  support  forces  were  aggregated  to 
provide  functional  support  units  as  input  to  the  TACWAR  model.  Appendix  B  contains  a 
discussion  of  the  decision  rules  that  were  developed  by  the  U.S.  Army  Chemical  School  for  use  in 
the  analysis.  Appendix  C  presents  the  details  of  the  post-processor  which  was  developed  to 
manipulate  output  data  from  the  TACWAR  model  and  generate  the  consumption  rates  for  each 
CDE  item  Appendix  D,  which  is  presented  as  Volume  HI,  contains  the  actual  consumption  rates 
for  the  CDE  items  which  form  the  detailed  output  of  tins  study. 
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RESULTS  FCR  RV101  FCR  OUTS  1  7HCUM  IS 


AVEWC £  MJhGER  CF  U13A2  FILTER  ELBENTS  RB3UIRED  PER  CAY  OF  BATTLE 


OOWRY 

1 

2 

3 

SB3TCR 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

315.48 

1319.84 

1094.48 

130.14 

656.24 

4134.45 

3233.94 

55.52 

10939.8 

2 

3371 .07 

2437.55 

2278.75 

2416.46 

2260.54 

0.00 

0.00 

3206.48 

15969.8 

3 

a. ae 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

923.39 

1301.74 

2225.1 

TOTAL 

3688.55 

3757. 19 

3373  21 

2546.30 

2916.73 

4134.48 

4157.34 

4662.71 

29134.8 

AVERAGE 

8U6ER  REQUIRED  PER  CAY 

PER  1000  TRIPS 

COWRY 

1 

2 

3 

ssnw 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

26.58 

26.99 

29.17 

30.73  28.51 

31.01 

32.10 

32.31 

30.1 

2 

31.04 

31.13 

30.51 

31.45  30.37 

0.00 

0.00 

29.97 

3B.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

29.97 

26  79 

28.0 

AVG 

30.80 

29.54 

30.06 

31.42  29.41 

30.92 

31.50 

29.01 

30.2 

AVERAGE  ‘LhGER 

RSXIIRED  PER  CAY  PER  1000  CQ64T 

TRIPS 

COWRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

22.88 

23.91 

27.07 

a.90  22.71 

29.55 

32.01 

0.00 

28.1 

2 

30.36 

31.11 

29.37 

31.37  30.29 

0.00 

0.00 

29.62 

30.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

27.30 

25.22 

25.8 

AVG 

29.63 

28.29 

28.58 

31.28  28.46 

29.55 

30.86 

28.25 

29.1 

AVERAGE  NJEER 

REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  OSRPS 

TRIPS 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

31.78 

30.81 

32.02 

31.78 

30.63 

31.82 

31.52 

32.00 

31.4 

2 

30.96 

30.01 

31.18 

30.23 

29.19 

0.00 

0.00 

30.09 

J0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

31.51 

30.54 

31.0 

AVG 

31.94 

30.3O 

31.44 

30.33 

29.52 

31.30 

31.21 

30.24 

30.7 

AVERAGE  HA6ER  RS3UIRED  PER  CAY  PER 

1080  tvr  Aarr  irocps 

OCLWRY 

1 

2 

3  4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

32.50 

32.50 

32.75  32.99 

2.43 

32.87 

32.86 

32.35 

32.7 

2 

33.14 

32.66 

33.10  33. 02 

32.55 

0.00 

0.00 

32.50 

32.8 

3 

9.00 

9.00 

9.00  0.30 

0.00 

5.29 

33.12 

32.50 

32.9 

AVG 

13.07 

32.59 

r.39  32.94 

32.51 

32.87 

32.32 

32.40 

32.8 

1 


(W191  OCKTIMJED; 


- SJFPCRTING  DMA 


CCLNTRT 

1 

2 

AVERAGE  NLV8ER  COGVT  TTECPS  USING  1417  MASKS  EACH  DAY 
SECTOR 

3  4  5  8  7 

8 

TOTAL 

1 

4761.33 

20796. S3 

17338.91 

1468.66 

9309.41 

41589.29 

31059.35 

0.00 

126323.7 

2 

45024.34 

30696.59 

29571.72 

30596.37 

23776.09 

0.00 

0.00 

53431.69 

219099.3 

3 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

9725.37 

24394.46 

34119.8 

TOTAL 

40765.67 

51493.43 

46910.63 

32067.53 

39085.50 

41589.29 

40784.72 

77826.15 

379542.9 

CCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MA6ER  CORPS 

3  4 

TR30FS  USING  M17  MAS<S  EACH  DAY 

sector 

5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

2008.84 

9815.52 

8900.16 

104e.07 

5228.69 

33571.40 

26258.39 

180.48 

85092.5 

2 

18584.77 

16826.54 

14682.84 

14617.25 

16271.55 

0.00 

0.00 

16563.13 

98046.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8101.14 

7561.36 

15662.4 

TOTAL 

28693.61 

26642.06 

21863.01 

15666.32 

21500.24 

33571.40 

34356.53 

24304.96 

198801.1 

COLKIWr 

1 

2 

AVERAGE  NUGER  TH?  ARMf  TRCCPS  USING  M17  MASC5  EACH  DAY 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

2894.15 

8798.10 

7397.08 

1386.44 

4915.85 

35932.92 

26868.18 

1485.08 

89167.7 

2 

22136.07 

13967.52 

14885.73 

15116.56 

11481.29 

6.00 

0.00 

953.43 

87216.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7888.97 

4350.26 

12230.2 

TOTAL 

24830.21 

22765.62 

22382.81 

16803.00 

16397.15 

35632.92 

34447.15 

15364.69 

188623.5 

AVERAGE  HAGER  CF 

OOWB4T 

TROOPS  HAVING  TrPE  Ml  7  MA»S  SUP/r/ING  ATTACKS  FROM  NFS  O04ICALS 
SECTOR 

CCLNIRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

5.96 

37. 25 

0.00 

7.78 

431.33 

438.08 

0.00 

920.4 

2 

512.90 

387.86 

297.41 

396.37 

342.91 

0.00 

0.00 

384.64 

2491.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

66.21 

91.54 

157.7 

TOTAL 

512.90 

393.82 

334.67 

395.37 

350.69 

431.33 

504.29 

646.18 

3869.2 

AVERAGE  NUGER  CF 

CORPS 

TROOPS  HAVING  TrPE  M17  MASKS  SLRVIVING  ATTACKS  FROM  NFS  CKMICALS 
SECTOR 

COLNTRr’ 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.90 

0.00 

0.90  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AV1ACE  NUGER  OF  TNR  AWT  TROOPS  HAVING  TrfE  >417  M*9<S  SLRVIVINC  ATTACKS  FROM  NFS  OEMICALS 

SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

U.  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9  0 

2 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  fCR  WT10E 


RS  CAYS 


1  THEUW  15 


AVERAGE  HJ «R  CF  M16A1  FILTER  CANISTERS  RS3JIRED  FBI  DAT  OF  BATTUE 


COKTRY 

1 

2 

3 

SHOTS 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

77.89 

338.83 

280.50 

11.36 

201.56 

1817.31 

1696.40 

3.91 

4427.1 

2 

684.19 

624.01 

564. ?2 

464.98 

566.33 

0.00 

0.00 

811.95 

3746.3 

5 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

147.79 

370.70 

518.4 

TOTAL 

761.28 

962.83 

075.41 

476.  *4 

767.88 

1817.51 

1844.19 

1186.56 

8682.0 

AVERAGE  HAGER  REEUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRCCPS 

COLNTKY 

1 

2 

3 

SHOTS 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.50 

6.93 

7.47 

2.68  8.14 

13.63 

16.84 

2.28 

12.1 

2 

6.30 

7.97 

7.97 

6.05  7.61 

0.00 

0.00 

7.59 

7.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

4.80 

7.63 

6.5 

AVG 

6.32 

7.57 

7.80 

5.88  7.74 

13.59 

13.97 

7.54 

9.0 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  COBAT 

TRCCPS 

CCLNIRY 

1 

2 

3 

SHOTS 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

10.33 

10.63 

11.85 

4.44  13.02 

28.73 

35.99 

0.00 

23.4 

2 

10.32 

13.76 

13.62 

10.31  12.84 

0.00 

0.00 

10.30 

11.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

10.33 

10.33 

10.3 

AVG 

10.32 

12.53 

13.01 

10.09  12.89 

28.73 

29.88 

10.31 

15.3 

AVERAGE  HAGER  REXIIRED  PER  DAY  PER 

1000  aws 

TOSS 

SHOTS 

0CLM1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.04 

1.97 

0.97 

1.21 

2.27 

1.00 

1.00 

1.33 

1.2 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3  ■ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.10 

0.71 

0.31 

0.08 

0.53 

0.99 

0.76 

0.01 

0.5 

AVERAGE  HAGER  RB3UIRED  PER  DAY  PER 

1000  7VR  AFWf  TOSS 

CCUHTHY 

1 

2 

3 

SHOTS 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.95 

0.79 

0.56 

1.75  1.22 

1.41 

0.44 

2.33 

0.5 

2 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00  •  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.11 

0.31 

0.18 

0.15  0.37 

0.41 

0.34 

0  23 

0.2 

O 

.  w 

a 

3 


3 


?i 

a 


f 

Oi 

a 

.n 

Aj 


! 


(Wfl02  CCNTIN4H5) 


- 9LFPCRTING  DATA 


COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  N4AGER  CCVeAT  TOPS  USING  K24  UA9<S  EACH  CAY 

settop 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

205.06 

631.66 

591.62 

26.26 

562.85 

1872. -46 

1469.07 

0.00 

5441.1 

2 

1966.37 

1297.65 

1247.66 

1346.95 

1266.ES 

6.06 

0.06 

2357.28 

9568.3 

3 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.08 

429.06 

1076.23 

1506.2 

TOTAL 

2191.43 

2129.56 

183B.69 

1378.23 

1772.84 

18/2.46 

1838.13 

3433.51 

16454.7 

AVERAGE  NUGER 

COPS 

TRIPS  USING  WC4  MASKS  EACH  CAY 

wOXTRY 

1 

2  3 

4 

setter 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

36.64 

552.15  144.51 

15.53 

337.23 

762.62 

625.06 

e.ee 

2473.7 

2 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

6.0 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.E8 

0.00 

0.00 

0.00 

6.06 

0.0 

TOTAL 

36.64 

552.15  144.51 

15.53 

337.23 

762.62 

625.06 

e.ee 

2473.7 

AVERAGE  NLNGER  THR  MHf  TRIPS  USING  M24  MASKS  EACH  DAY 

COUNTRY 

1 

2  3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

17.36 

150.64  61.01 

6.35 

76.01 

327.39 

238.75 

0.00 

877.5 

2 

0.06 

e.ee  e.ee 

6.06 

0.06 

0.06 

e.ee 

0.06 

0.0 

3 

0.00 

e.ee  e.ee 

0.06 

0.06 

0.06 

0.00 

0.06 

0.0 

TOTAL 

17.36 

150.64  81.81 

6.35 

76.01 

327.36 

228.75 

0.06 

877.5 

AVERAGE  NLVGER  OF 

ODfiAT 

TOPS  HAVING  TYPE  NC4  MASKS  SLRV1VTNG  ATTACKS  FRX  NGB  CHEMICALS 
SECTOR 

OOXTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

6.66 

6.66 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

0.06 

0.0 

2 

0.06 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.06 

e.ee 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.06 

0. 00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASK  CF 

CCFF5 

TOPS  HAVING  TYPE  M24  MASKS  3J0/IVING  ATTACKS  FRK  NGB  CHEMICALS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  THR  AFMY  TRXF5  HAVING  TYPE  NC4  MASKS  SLRVMNG  ATTACKS  FRM  NEB  CHEMICALS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00. 

0.00 

9.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

4 


(W,02  CONTINUED) 


AVERAGE  SOGER  CCSGAT  TRIPS  U5ISG  UZS  UASCS  EACH  DAY 

sshcr 


OXNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1962.46 

7353.48 

4659.29 

197. 13 

4i00.06 

17359  47 

1X236.66 

0.00 

4600.5 

2 

1853V.  43 

12901.06 

12442.31 

12690  S3 

12462.25 

0.00 

0.00 

22001.26 

90945.8 

3 

e.ee 

0.00 

0.30 

0.09 

9.00 

0.00 

4004. 53 

10044.78 

14049.3 

TOTAL 

20601.86 

2B2A4.S6 

17101.  S9 

1Z796.66 

1356: .31 

17366.47 

17243.22 

32046.04 

154075  7 

AVERAGE  SOGER 

OWS 

TRXPS  USISG  VC5  M43C.  EACH  WY 

OOLNTRY 

1 

2  3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

29.34 

76.45  57.86 

24.29 

51.  ,5 

299.77 

206.35 

7.52 

762.7 

2 

0.00 

0.00  3.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

29.34 

76.45  57.86 

24. 2» 

51.15 

299.77 

206.35 

7.52 

762.7 

CONTW 

1 

2 

AVERAGE  SOGER  TSfi  AfVT  TRXPS  USISC  W25  MA*S  EACH  CAY 

saro? 

3  4  5  6  7 

a 

TOTAL 

1 

61.89 

62.86 

62.98 

69.25 

109.52  121.06 

119.37 

109.80 

716.4 

2 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

61.69 

62.86 

62.90 

39.25 

109.52  i2i.ee 

119.37 

189.80 

716.4 

AVERAGE  SOGER  CF 

aaesT 

TRXPS  HAVIrC  TYPE  W25  MA3CS  SLRVMSC  ATTACKS  FRCM  SFB  (XMICALS 
SECTOR 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

37.58 

94.26 

0.00  29.00 

1119.42 

1168.50 

0.00 

2448.7 

2 

0.00 

150.72 

136.80 

0.00  106.59 

0.00 

0.00 

0.00 

397  9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

186.29 

232.86 

0.00  137.58 

1119.42 

1166.50 

0.00 

2846.6 

AVERAGE  SOGER  CF 

CCRPS 

TRXPS  HAkVISC  TYPE  MZ5  MASKS  SL'VIVISC  ATTACKS  FRK  SFB  OBAICALS 
SECTOR 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00  0.CO 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

0.00 

0.00 

e.ee 

0  00  4. 0b 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

AVERAGE  SOGER  CF  TH?  Aft*  TRXPS  HAVISG  TYPE  VCS  M»3>S  OR/IVING  ATTACH  FRX  SFB  OEMICALS 


COLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.06 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.00 

0.0 

■TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

« 

r 


% 


✓ 


] 

1 

,4 
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(CULTS  TOT  7M103  TO  OATS  1  1WOX*  15 


**J¥CX.  NOSER  OF  WC56A1  9<IN  CBOTTAMINATICN  KITS  FGUIHED  POT  EACH  OAY  OF  BATTUE 


SETT* 


CCLKTFT 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

587.88 

*<87.88 

3153.33 

251.M 

1829.19 

19306.80 

12876.98 

35.ee 

423*8.7 

2 

17888.81 

12382.28 

120*6.97 

13102.70 

12238. <6 

63.93 

54.80 

16361.41 

83879.4 

3 

e.ee 

0  88 

0.80 

8.0 

0  >4 

8.80 

3218.42 

5217.66 

8*36.0 

TOTAL 

18277.80 

18710.96 

15190.30 

13354.19 

13867. 'i* 

19*80.62 

16180.20 

21614.67 

13*664.3 

ANOTACE  ,4J*8EH  RB3JIRED  PEP  DAY 

PW  1000 

TWO’S 

sera* 

colntry 

1 

2 

3  4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

i 

50.35 

90.17 

8*  63  56.38 

85.82 

1*6.47 

127.82 

20  72 

116.6 

2 

132.81 

157.00 

161.29  173.56 

104.41 

177.57 

204.83 

152.96 

161.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00  3.00 

0  00 

0  06 

104. *6 

107.30 

106.2 

AC 

151.73 

131.37 

135.*6  164.74 

130.81 

1*6.56 

122.61 

137. *3 

139.8 

AACTACC  MOOR  RBXIIRJD  POT  DAY  PER 

1060  COfiAT 

TWCPS 

axHtwr 

i 

2 

3 

SETT* 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

30.51 

75.53 

85.17 

54.28  43.43 

1*7.31 

202.30 

6  00 

142.1 

2 

182.60 

163.28 

187.48 

163.77  188.27 

x.eo 

335.80 

174.93 

179.3 

3 

0.00 

•  60 

6.60 

000  0.00 

V  00 

150.98 

113.66 

124.2 

am: 

108.14 

128.80 

152.46 

179.00  151.83 

1  7.31 

190.27 

156.77 

162.1 

A8KZ  HMBT  883JIWD  POT  OAY  PSP 

1060  OTPS 

TTCCP5 

COWTWY 

i 

2 

3 

SETT* 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

154.40 

171.37 

135.28 

1*4.90  174.84 

172  27 

169.23 

189  36 

1*0.2 

2 

212.52 

217  8* 

191.34 

230.85  253  97 

177.. 57 

185.19 

131.78 

197.8 

3 

0.00 

0  60 

9.00 

6  60  6.00 

’•.BO 

*06.29 

129.75 

117.2 

am: 

206.99 

201.00 

173.75 

225.46  197.14 

".1.32 

109.06 

131  5* 

171.2 

AWOVCE  NOBER  PSXIIRED  POT  OAY  POT 

1600  THT  AfVT  TKXPS 

COlKTWT 

1 

2 

3 

SETCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

21  19 

42. « 

31.15 

6  86  5.12 

*8.81 

,19.70 

6  06 

33  1 

2 

50  #1 

57.74 

53.83 

86.47  19.94 

0.00 

6.06 

13  *3 

*0  2 

3 

6  00 

e.ee 

8.A0 

6  06  6  00 

0  06 

19.75 

15  83 

18.2 

AVC 

54.83 

51.88 

*6.3 

60.74  15.*0 

*8  81 

19.71 

13  99 

39.5 

si 


1 
1 

2 


,y 


«  ' 


1 

*» 


•s 


5 


4 
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(*1«3  (XHTIMJB3) 

- SLfTOmKJ  DATA 

1  1 

COWTOT 

1 

AMEWCE  MMXR  Cf 

2  3 

COfiAT 

* 

TWO’S  SJN OTC  AT7XXS 
SECTOR 

5  8 

FRO*  UO/IO  0641 CALS 

7  8 

TOTAL 

1 

213.30 

2208.30 

1433.81 

91.96 

808.29 

11521.07 

9312.61 

0.00 

2S861 .7 

2 

12113.8* 

7*07.27 

8180  19 

8291.48 

8213. 58 

•  00 

18.13 

13792.75 

20026.2 

3 

•  80 

•  00 

•  .00 

•  00 

•  60 

•  00 

2139.30 

*077.23 

6236.3 

TOTAL 

12327.33 

9815.77 

1*1 25. 4» 

8383.43 

8821.84 

11521.07 

11460.** 

17888.98 

96154. * 

COWRY 

1 

AVtWCE  HAEER  CT 

2  3 

CO*>5  TTOXP5  SLW^VTW  ATTACKS  FRCM  LIQUID  OftflCALS 
SECTOR 

*  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

325.36 

1819.92 

983.0* 

159.34  996.02 

6697.24 

3833.67 

36.66 

134*6  3 

2 

4252.24 

4671.71 

3*44  44 

3796.96  3796.43 

63.93 

86.67 

2417.83 

213**.  1 

3 

•  06 

•  00 

•  oa 

I.M  •.« 

4.66 

962.31 

1679.71 

1973.* 

TOTAL 

*577.79 

3891.63 

4027  40 

3666.46  4783.46 

8161 . 16 

4*02.66 

3524.13 

38928.7 

COWRY 

1 

AVTRAGC 

2 

MA6GR  OF 

3 

TVR  AFWT  TWO>5  9LRVTVTMJ  ATTXXS 
SECTOR 

4  3  8 

FRO*  UQJID  0041 CALS 

7  8 

TOTAL 

1 

38.5* 

379.4* 

234.32 

•  »  23.88 

1778.38 

536.79 

6  00 

3007  4 

2 

1313.93 

823.22 

812  X 

1*14.27  234.47 

0.00 

•  00 

130  8* 

*340.1 

3 

•  00 

a  00 

0  » 

0.00  0  00 

0.00 

130.81 

86.72 

226.3 

TOTAL 

1372.  *8 

12B2. 57 

1*40.90 

101*. 27  201.38 

1778.38 

887.31 

220.38 

7583.1 

7 


RESULTS  PCRRM164 


FTR  DAYS  1  1HCUDH  IS 


*®WCE  HAEBT  or  «MC»L  PROTECTTVC  G4H6NTS  RB3UWG)  TOR  EACH  »Y  CF  BATTLE 


SETTER 


OOLWTTO 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

total 

1 

1387.19 

8853.46 

4696.16 

362.87 

3142.22 

25511.34 

17965.11 

92.87 

59643.9 

2 

22961.83 

16578.83 

18737.56 

17327.52 

18383.71 

75.93 

98.66 

22817  97 

112208.7 

3 

tee 

8.66 

6.86 

6.66 

6.68 

9.66 

5246.46 

9636.25 

14288.7 

total 

24279.82 

23238.83 

21988.86 

17726.19 

19525.93 

25567.26 

23253. 19 

31156.09 

188343.3 

AfcGWCE 

NUSEP  REQUIRED  PER  DAY  PER  1666 

7RCCPS 

OXHTWr 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

am; 

1 

168.48 

136.16 

129.46 

92.72  128.95 

161.33 

177.73 

54  85 

164.8 

2 

211.72 

211.87 

224. <6 

225.55  226.18 

216.91 

238.16 

266  84 

215.5 

3 

6.66 

6.86 

6.66 

8.86  6  86 

6.66 

176.37 

188.64 

179.9 

AM) 

281.55 

182.63 

182.46 

218.61  196.88 

191.38 

178.26 

198.68 

193.4 

AM7WX  UA6ER  RBUTRH5  PER  DAY  PER 

1666  CQ6JAT 

TROEJ>S 

OXKTTO 

i 

2 

3 

SETTER 

4  S 

8 

7 

8 

AM) 

1 

88.85 

125.38 

132.88 

87.81  90.73 

233.73 

253.12 

8. 06 

191.3 

2 

225.76 

267.28 

239.27 

227.81  236.56 

6.96 

389.14 

216  43 

223.8 

3 

•  86 

8.68 

6.66 

6.66  6  66 

6  66 

268  S3 

188.43 

188.9 

am; 

212.48 

17S.17 

362.73 

222.74  196.82 

233.73 

242.38 

361.73 

288. 1 

AKRR2C  RA8ER  RB3JIRED  PER  DAY  PW 

1666  CORPS 

TROOPS 

COLWTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

258.94 

217.23 

188.88 

178.23  254  92 

234.36 

168.51 

222.88 

264.6 

2 

395.74 

3H.98 

296.96 

328.79  287.41 

216.81 

216.52 

238.35 

288.2 

3 

8.88 

6  68 

6.66 

6  86  6.66 

6.86 

266.76 

388.14 

253.4 

AMJ 

232  42 

276.84 

264.47 

311.84  279.76 

234  28 

175.86 

254.28 

248  5 

AMEJMCE  HJflER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1068  TH*  AAMT  THXP5 

COUNTRY 

1 

2 

3 

S8HER 

4  S 

6 

7 

8 

am; 

1 

54.52 

75.38 

64 .46 

33  33  58  25 

87  63 

80  46 

33  33 

72.0 

2 

163.57 

168.81 

166.42 

116.19  74  53 

0  08 

9  90 

74  55 

98.9 

3 

8  06 

6.66 

6.66 

6  88  6  08 

8  00 

71.96 

93.79 

79.8 

am; 

98.16 

96.73 

86.46 

168.04  68.64 

87.63 

63.08 

75.87 

54.9 

9 

i 

3 

a 

d 


i 

§ 

§ 


(* 


m 


ri 


8 


0*1*  OOfTIMJED) 


- slfpcrtim:  data 


AVERAGE  CCAfiAT  TROCP  STRENGTH  PER  DAY  CF  BATTLE 
SffiTCR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

0BS7.20 

29241.89 

22730.08 

1004.07 

14807.06 

61507.84 

48033.01 

0.00 

2 

05320.20 

46304.17 

43684.38 

46110.33 

44005.36 

0.00 

54.80 

78048.00 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14302.01 

35074.20 

TOTAL 

73317.48 

74806.07 

66414.46 

40812.40 

*8102.01 

61307.84 

60309.02 

114728.20 

AVERAGE  HABER  OF 

0CA6AT 

troops  slryivih;  attaos  roa  uai 

ID  CHEMICALS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

1 

213.50 

2208.50 

1935.81 

91.95 

988  29 

11321.07 

9312.01 

0.00 

2 

12113.84 

7487.27 

8180.19 

8291.48 

8213.56 

6.06 

18.13 

13792.75 

3 

0.00 

0.08 

0  00 

0.00 

6.08 

6.00 

2159.30 

4077.23 

TOTAL 

12327.33 

9615.77 

10125.00 

8383.43 

8821.84 

11521.07 

11400. 0A 

17080.98 

AVERAGE 

OCRPS 

TROOP  STRENGTH  PER  DAY 

OF  BATTLE 

sector 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

5 

7 

0 

1 

2107.20 

18619.79 

7267  48 

1101.07 

5800.33 

35393.30 

27772.91 

180  00 

2 

20808.32 

18091.42 

15011.22 

10447.81 

18582.94 

330  00 

300.O6 

10347.70 

3 

0.00 

0.00 

9.08 

0.00 

0  00 

0.00 

8600.98 

0251.87 

TOTAL 

22115.50 

29311.21 

23178.79 

17548.08 

24273.87 

35753.36 

38702.80 

25787.57 

AVERAGE  HABER  CF 

CORPS 

TROOPS  SJWTVUC  ATTAOCS  ERQ4  UQUI 

D  0-641  CALS 

SBTTCR 

OQUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

1 

329  50 

1019.92 

983  00 

130.54 

968.02 

6007.24 

3033.07 

35.90 

2 

4292.24 

4071.71 

3044.40 

3798.95 

3790.43 

63.93 

99.57 

2417.83 

3 

0.00 

0.00 

0.86 

0  60 

6.80 

0.80 

982.31 

1078.71 

TOTAL 

4877.79 

9801.63 

4027.40 

3366.40 

4785.48 

6161.10 

4082.95 

3524.13 

AVETWCE  TVS  AfVY  TROOP  STRENGTH  PER  DAY 

| 

OF  BATTLE 

SECTOR 

| 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

1 

2763.48 

9874.40 

7527.73 

1448  60 

5062.71 

30438.29 

28938.60 

1530  80 

2 

22286  06 

14ZJ7  36 

15000.39 

15250.73 

11750.35 

8.88 

0.00 

9773.19 

3 

0  90 

9  80 

0  80 

0  00 

0  08 

0  88 

7930.98 

4401.53 

TOTAL 

23029.50 

23281.76 

22618.12 

19008.83 

10812.09 

36438.29 

34877.77 

15764.00 

AVERAGE  HABER  CF 

! 

TVR  AAVY  TRCCP5  SURVIVAL  ATTACKS  H3A  LICui 

3  OB4ICALS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

t 

7 

8 

1 

58.54 

379.44 

234  52 

0  08 

25.98 

1778.38 

538.70 

0.00 

2 

1313.93 

823.22 

812.38 

1014.27 

234.47 

0.88 

0.00 

150.84 

3 

8.00 

9.0) 

9  « 

0.00 

0.00 

0  06 

156.31  ■ 

99.72 

TOTAL 

1372.48 

1202.57 

1046.90 

1014.27 

290,35 

1778.38 

987.51 

720.55 

TOTAL 

182210.9 
323482.7 

50176.2 

555869.9 


TOTAL 
25891 .7 
58926.2 
6238.5 
90154.4 


TOTAL 

90140.9 

108709.2 

16821.8 

215672.0 


TOTAL 

13440.5 

21504.1 

1973.0 

36B26.7 


TOTAL 
90714.7 
88405.0 
12401 .2 
191521 .0 


TOTAL 

3007.4 

4349. 1 

re. 5 

7583.1 


RESULTS  FOR  W106  FOR  DAYS  1  THCLCH  IS 
AVEWCE  RACS?  OF  OfiAICAL  FSOTHTTIVE  BOOTS  RB3JIRED  FCR  EAEX  DAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SHHtR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1738.31 

8513.72 

8288. '/I 

554.01 

4085.10 

30500.94 

21742.98 

158.31 

73675.0 

2 

27128.77 

19S58.9S 

19582.68 

28254.17 

19219.44 

89.64 

114.37 

26092.90 

132041.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

6423.26 

10890.20 

17313.4 

TOTAL 

oaMai  on 
ginno.c/ 

28075.71 

25871.39 

20808.19 

23304.64 

30880.58 

28280.61 

37141.42 

223030.5 

AVERAGE  Mice?  RSUIRED  FER  QAY  PER  1000  TROOPS 


ssro? 


CCLKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

146.56 

174.20 

167.50 

130.81 

165.06 

229.42 

215.82 

92.15 

202.9 

2 

249.82 

240.77 

262.20 

263.64 

258.19 

249.00 

276.28 

243.93 

253.6 

3 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206.47 

224.14 

218.0 

AVG 

239.134 

220.72 

230.56 

256.70 

234.96 

229.47 

214.30 

236.16 

231.5 

AVERAGE  MwfcGER  RBUIRS5  PER  QAY  PER  1000  CCXBAT  TROOPS 


sentR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

124.96 

163.4? 

170.76 

125.71 

137.84 

271.83 

291.22 

0.00 

229.4 

2 

263.80 

246.36 

277.32 

265.91 

268.85 

0.00 

407.23 

254.53 

261.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.00 

244.92 

207.52 

218.1 

AVG 

250.54 

213.20 

240.86 

260.83 

237.12 

271.53 

280.36 

230.83 

247.2 

AVERAGE  Mj«ER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  GOCS  TROOPS 


SECTOR 


OOLKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

288.04 

256.32 

224.90 

216.33 

293.01 

282.49 

204.80 

200.79 

242.7 

2 

323.64 

338.08 

338.00 

358.88 

325.50 

249.00 

256.61 

263,46 

324.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

238.79 

346.24 

291.5 

AVG 

320.52 

308.73 

302.56 

349.94 

317.88 

282.35 

213.10 

292.36 

287.6 

AVERAGE  RACER  PB3JIRED  PER  QAY  PER  1000  TVR  AH4Y  TROOPS 


SSCCR 


COIMTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

92.81 

113.47 

182.58 

71.43 

96.34 

125.72 

96. » 

71.43 

110.0 

2 

141.57 

146.70 

108.52 

154.28 

112.63 

0.00 

0.00 

112.44 

137.0 

3 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

110.07 

131.88 

117.9 

AVG 

133.25 

133.82 

128.56 

147.14 

107.73 

125.72 

101.18 

113.96 

123.0 

- 5LPRKTIM5  OATA - 

SEE  W/104  FOR  9LPH0RTTNG  QATA 
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RESULTS  fCR  »N10GA  FCR  CAYS  1  THOUGH  15 


AVBWCE  HAGER  OF  OBUOi.  HOIBUTIVE:  25  WL  GUMS  RS3JIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SETTO? 


OOjNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

886.® 

4257.86 

3144.36 

277.01 

2042.® 

15295.47 

10371.40 

79.16 

36837.5 

2 

13664.36 

9779.99 

9791.34 

10127.00 

9000.72 

44.82 

57.19 

13046.45 

66020.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3211.63 

5445.10 

8656.7 

TOTAL 

14434.04 

K  837.® 

12936.70 

10404.00 

11662.27 

15340.29 

14140.30 

18570.71 

111515.2 

COjNTRT 

1 

2 

AVERAGE 

3 

MAGER  REQUIRED  PER  DAY 

sarrcR 

4  5 

PER  1000 

6 

TOTS 

7 

8 

AVG 

1 

73.26 

87.10 

83.79 

65.41 

82.52 

114.71 

107.91 

46.08 

101.4 

2 

124.91 

124.® 

131 . 10 

131.82 

129.10 

124.® 

1®.13 

121.97 

126.8 

3 

3.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.® 

0 .00 

104.23 

112.07 

109.0 

AVG 

119.82 

110.® 

115.28 

126.® 

117.46 

114.74 

107.15 

118.® 

115.7 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PEH 

10®  CMAT 

TRIPS 

00UMTRY 

1 

2 

3 

S3CTSR 

4  5 

6. 

7 

8 

AVG 

1 

82.47 

81.74 

S.® 

62.®  65.92 

13.91 

146.61 

0.00 

114.7 

2 

131.90 

122.® 

1®.® 

132.®  134.32 

0.® 

203.62 

127.26 

1».8 

3 

0.00 

0  00 

0.® 

0.00  0.00 

0  06 

122.46 

103.76 

109.0 

AVG 

125.27 

106.63 

120.42 

130.42  118.® 

13.91 

146.16 

119.91 

123.6 

AVERAGE  HAGER 

REQUIRED  PER  DAY  PER 

10®  CCFP5 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

144.52 

127.® 

112.40 

1®.  16 

148.51 

131.24 

103.® 

1®.30 

121.3 

2 

161.92 

160.54 

1®.W 

179.44 

182.75 

124.® 

ia.3i 

134.22 

162.1 

3 

0  00 

0  00 

0.00 

0.® 

•  » 

0  06 

119.40 

173.12 

145.7 

AVG 

180.26 

154.37 

151 .26 

174.97 

,1®  .94 

131.18 

1«.» 

146.18 

143.6 

AVERAGE  HAGER 

REQUIRED  PER  DAY  PER 

10®  THR  AfVY  TTOCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

46.31 

56.74 

51.29 

3.71 

46.17 

62.® 

40.3 

3.71 

3.0 

2 

70.83 

73.3 

69.26 

77.14 

®  .31 

0.® 

0.® 

M.22 

68.5 

3 

0.30 

0  00 

0.® 

0.® 

9.® 

0.® 

3.04 

63.94 

3.9 

AVG 

68.13 

86.91 

83.® 

73.57 

53.87 

82.® 

®.® 

56.96 

61.5 

- supporriN;  ota 

SEE  W104  FCR  SUmn.IM5  QATA 


1  T 


RESULTS  FCR  KM06B  PER  DATS  1  THCJW  13 
AVERACE  NLV6ER  C f  OBCCAL  PWIBJTTVE  14  MIL  GUMS  R8UIRSD  RDR  EACH  OY  CF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SSCTCR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

5454.82 

22304.30 

16430.30 

1922.23 

11633.18 

56844.® 

400®.  10 

858.® 

156326.8 

2 

488®. 46 

36267.® 

32182.27 

33436.19 

34815.70 

1».® 

207.® 

51462.16 

237471.7 

3 

0.00 

0.® 

0.® 

e.® 

0.® 

0.® 

12354.74 

23371.07 

35725.6 

TOTAL 

54333.29 

58862.38 

48012.57 

35378.42 

46448.94 

57024.® 

531®.  84 

75882.23 

429524.3 

AVERAGE  NLL6ER  RE3JIRED  PER  DAY  PER  1000  TRDCPS 


SETTER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

457.94 

462.19 

437.® 

453.87 

470.01 

426.32 

403.® 

5®.® 

430.5 

2 

460.® 

403.11 

430.® 

435.49 

487.72 

500.® 

5®.® 

481.10 

456.1 

3 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

4«.S6 

481.01 

448.9 

AVG 

461.® 

402.76 

433.22 

436.46 

468.29 

428.51 

402  SB 

481.28 

446.0 

AVERAGE  NA6ER  RSJJIRED  PER  DAY  PER  10®  CQ6AT 

TRDCPS 

■XLNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

sm.n 

5®. TO 

sm.n 

Meat?  sn.w 

500.® 

sn.w 

0.®' 

5®.0 

2 

s®.® 

5®.® 

5®.« 

500  00  500  30 

0.® 

5®.® 

500  00 

5®.0 

3 

0.® 

0.J 

5.® 

a.®  e.® 

0.® 

5®. TO 

5®.® 

500.0 

AVG 

5W.« 

500  ® 

503.® 

sn.w  5®.® 

500.® 

5W.® 

5 TO.® 

5®  .0 

AVERAGE  MJuGER  RB3JIRED  PER  CAY  PER  1900  CDSPS  TROOPi 


sancR 


C0LNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

403.82 

387.81 

340.53 

410.40 

407.® 

375.67 

289.72 

5®. TO 

361.1 

2 

3W.48 

394.91 

339.27 

351.43 

407.34 

sn.w 

5®. TO 

416.81 

3®. 8 

3 

0.W 

0.® 

0.® 

e.n 

0.® 

0.® 

267.06 

415.57 

350.0 

AVG 

381.75 

392.27 

339.® 

356.13 

407.48 

375.92 

291.16 

417.01 

368.5 

AVERAGE  MJAKR  REQUIRED  PER  DAY  PER  10®  TVR  AftAT  TO3PS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

S 

7 

8 

AVG 

1 

302.72 

427.42 

344.12 

432.79  466.78 

351.13 

364.34 

5TO.® 

370.0 

2 

356.04 

435.17 

327.49 

335.34  442.07 

0.® 

3.® 

449.35 

382.1 

3 

3.® 

0  00 

0.® 

3.®  0.® 

3.® 

345.57 

449.36 

562.9 

AVG 

360.09 

432.16 

333.02 

343.74  446.49 

351.13 

352.34 

454.26 

376.4 

El  | 

"T  3 


12 


COUNTRY 

ONTIMJED) 

1 

2 

AVERAGE 

3 

- OPPCRTIN3  DATA 

HAGER  CF  CCUBAT  TROOPS 
SECTOR 

4  5 

UXATED  AT  HOSPITALS 

0  7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

aXNTR' 

1 

2 

AVERAGE  HAGER  CF  CORPS  TRIPS  LOCATED  AT  HOSPITALS 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

202.67 

1193.52 

1158.94 

98.60  523.82 

4400.40 

5840.06 

0,00 

13417.9 

2 

2101 .33 

1964.28 

2557.46 

2443.60  1721.98 

0.00 

0.00 

1526.25 

12404.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1824.94 

696.75 

2521.6 

TOTAL 

2304.00 

3157.80 

3716.40 

2542.20  2246.80 

4400.40 

7666.00 

2223.00 

28344.6 

OOLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  HAGER  CF  TW»  AM Y  7TPCPS  LOCATED  AT  HOSPITALS 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

296.47 

666.02 

1173.41 

96.78  218.36 

5424.67 

3923.86 

0.00 

11788.5 

2 

3336. 53 

924.31 

2003.28 

2512.56  681.17 

0.00 

0.00 

496.02 

10421 .8 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1226.15 

226.98 

1452.1 

TOTAL 

3602.00 

1579.33 

3778.67 

2809.33  899.53 

5424.67 

5150.00 

721.00 

23662.5 

SEE  W104  fTOR  SjFPCPTIfC  DATA 

RESULTS  FCR  W/100C  FSR  DAYS  1  TVfOJOl  15 
AVERAGE  HACK  Of  OBCWL  PROTBOTIVE  7  MIL  GUAES  RBUIRED  fCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


0CLN7LY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

499.14 

1848.54 

2332.34 

196.38 

742.17 

9625.07 

9783.91 

e.ee 

25206.5 

2 

5366.86 

2BBB.ee 

5160.72 

4656.15 

2463.16 

e.ee 

e.ee 

2B21.Z7 

22826.7 

3 

0.00 

0.00 

e.n 

0.00 

0.00 

0.00 

3061.10 

922.73 

3973.8 

TOTAL 

5B96.ee 

4737.13 

7463.07 

5151.53 

3145.33 

9825.07 

i2Bis.ee 

2944.ee 

52007.1 

AVERAGE  MASER  REDJIRED  PER  DAY  PER  1000  TRXPS 
SECTOR 


COLNTRY  1  213  4  0  8  7  8  AVG 


1 

42.86 

37.81 

62. 15 

46.13 

29.99 

73.68 

96.92 

e.ee 

69.4 

2 

49.70 

36. as 

69.10 

64.51 

32.28 

e.ee 

e.ee 

18.90 

43.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

99.02 

18.99 

se.e 

AVG 

48.94 

37.24 

66.79 

63.55 

31.71 

73.49 

97.11 

18.72 

54.0 

AVERAGE  MASER  REDJIRED  PER  DAY  PER  1000  COSAT 

TRCCPS 

SECTOR 

OCLNIRY 

1 

. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS 

TROOPS 

SECTOR 

00LK1RY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

96.18 

112.39 

159.47 

89.26  92.04 

124.33 

210.28 

e.ee 

148.8 

2 

189.52 

105.09 

180.73 

148.57  92.68 

e.ee 

e.ee 

83.19 

114.1 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

212.95 

84.43 

149.9 

AVG 

108.25 

107.73 

160.34 

144.87  92.52 

123.08 

208.84 

82.99 

131.4 

AVERAGE  MASER  RS3JIRED  PER  DAY  PER 

leee  thr  troops 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

107.28 

72.28 

155. 8B 

67.21 

43.22 

148.87 

145.66 

0.00 

129.9 

2 

143.96 

64. S3 

172.51 

164.66 

57.93 

e.ee 

0.00 

50.65 

117.8 

3 

e.ee 

e.ee 

3.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

154.43 

50.65 

117.1 

AVG 

139.91 

57.34 

166.98 

126.26 

53.51 

148.37 

147.66 

45.74 

123.5 

- 9JTOTTIM3  DATA  - 


SEE  W104  AfO  W105  TOR  9LPFCRTIN3  CATA 


RESULTS  FCR  W107  FOR  DAYS  1  THOUGH  15 


AVERAGE  NIGER  CF  H5  KXDS  REQUIRED  FCR  EACH  DAY  OF  9ATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

98.93 

454.27 

365.13 

33  97 

190.  a 

1847. 14 

1366.06 

1.42 

4348  7 

2 

0.00 

201.27 

190.07 

0.00 

172.43 

0.00 

0.00 

0.00 

563.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

90.93 

655.54 

555.20 

33.97 

363.28 

1847.14 

1366.06 

1.42 

4813.5 

AVERAGE  NIGER  RSJJIRED  PER  DAY 

PER  1000  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6  7 

a 

AVG 

1 

7.66 

9.29 

9.73 

8.02  7.71 

13.85  13.58 

0.83 

11.9 

2 

0.00 

2.57 

2.54 

0.00  2.32 

0.00  0.00 

0.00 

1.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.0 

AUG 

0.75 

5.15 

4.95 

0.42  3.68 

13.82  10.35 

0.01 

5.1 

AVERAGE  NIGER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  OQflAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

11.91 

14.73 

15.27 

16. 2B  12.65 

28.41 

26.6'. 

0.00 

22.6 

2 

0.00 

4.44 

4.35 

0.00  3.91 

0.00 

0.01 

0.00 

1.7 

3 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0  r j 

0.00 

0.0 

AVG 

1.14 

8.47 

8.0S 

0.59  6.02 

28.41 

21.81 

0.00 

8.4 

AVERAGE  NIGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1080 

COT’S 

TROOPS 

OUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

3.58 

2.21 

2.47 

5.80  2.39 

2.79 

1.75 

7.57 

2.4 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

a.ea  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.34 

0.80 

0.77 

0.36  0.56 

2.78 

1.32 

0.06 

1.0 

AVERAGE  HAGER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AFMY  TROOPS 

COUNTRY 

1 

z 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

3 

AVG 

1 

0.01 

0.00 

0.01 

0  00  0.00 

0.03 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.03 

0.01 

0.00 

0.0 

15 


(W107  aXTIHJED) 


■SUPPCRTIN3  DATA - 


AVERAGE  NUEER  CF  OObSAT  TKXP5  l+>«  fC  TYPE  MS  MASS  SRVIVINC  ATTACKS  FKAi  UQJID  OB4ICALS 


OCLNTTTf 

1 

2 

3 

SECTOR 
♦  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

S3. 35 

<59.75 

3*7.06 

Z  .50 

177.22 

1747.29 

1317.06 

0.00 

4130.3 

2 

9.00 

291.27 

190.07 

0.00 

172.43 

0.00 

0.00 

0.00 

563.7 

t 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

83.35 

632.02 

537.15 

27.59 

3*9. GS 

1747.29 

1317.06 

0.00 

4694.1 

AVERAGE  NLA6ER  OF  CORPS  TROOPS  HAVING  TYPE  MS  MASS  SLF9/TVINC  ATTACKS  FROM  UOJID  OBAICALS 


OOLKIRT 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

7.55 

23.52 

17.94 

6.38 

13.63 

98.71 

48.59 

1.42 

217.7 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

,7.55 

23.52 

17.94 

6.38 

13.63 

96.71 

46.59 

1.42 

217.7 

AVERAC"  NA8ER  CF  TVR  AfWf  TROOPS  HAVING  TYPE  MS  MASS  SLRVTVIM;  ATTACKS  FTOA  UOJID  OEMICALS 


COUNTRY 

. 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

total 

1 

0.C5 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

1.14 

0.38 

0.00 

1.6 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.04 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

1.14 

0.3S 

0.00 

1.6 

I 

s 

tu 

g 


IS 


TV 

vl 
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RESULTS  FOR  #Y106  FOR  OWS  1  7WCUGH  15 


AVERAGE  HJJBEP.  C F  W6A2  KXDS  FEU  I  RED  FCR  EACH  Or  OF  8ATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

482.26 

3384.99 

2468.79 

217.53  1284.46 

15204.47 

9633.27 

34.18 

32709.9 

2 

13267.30 

9130.29 

A958.10 

9840.72  8042.83 

0.00 

0.« 

11647.00 

61795.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2380.39 

3533.06 

5813.4 

TOTAL 

13^*0.65 

12624. 2B 

11426.88 

10068.24  10227.27 

15204.47 

12013.66 

15214.25 

100418.7 

OOLNTRY 

1 

2 

AVERAGE 

3 

MJCER  RSUIRED  PER  MY 

sector 

4  5 

FER  1000  TRIPS 

6  7 

8 

AVG 

1 

40.64 

69.24 

66.79 

51.36 

51.90 

114.03  95.62 

19.89 

90.0 

2 

122.17 

116.  To 

119.94 

128.69 

120.14 

0.00  0.00 

108.88 

118.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  77.26 

72.72 

74.4 

AVG 

114.14 

98.46 

101.83 

124.08 

103.11 

113.72  91.03 

96.74 

104.2 

AVERAGE  MJCER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  QU6AT  TOPS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

16.19 

47.85 

57.46 

37.99 

25.27 

124.62 

135.17 

0.00 

93.9 

2 

122.04 

107.59 

123.23 

123.15 

125.73 

0.00 

0.00 

117.89 

119.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

95.51 

68.47 

76.1 

AVG 

111.93 

84.17 

100.72 

120.07 

101 .51 

124.62 

125.66 

102.44 

107.4 

AVERAGE  NICER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

'  8 

AVG 

1 

147.46 

153.50 

127.87 

139.10  158.97 

163.10 

103.85 

181.79 

139.9 

2 

192.92 

186.82 

173.52 

193.81  170.29 

3.00 

0.00 

119.96 

172.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

100.07 

122.04 

110.8 

AVG 

188.59 

174.74 

159.28 

195.06  167.63 

161.46 

101.96 

121.03 

154.0 

AVERAGE  NJCER  REQUIT-D  PER  DAY  PER  1000  TW  AfWY  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

21.08 

39.42 

31.31 

0.00  5.11 

48.50 

19.56 

0.0» 

32.7 

2 

59.01 

53.78 

53.83 

66.47  19.94 

0.00 

0.00 

15.43 

48.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

19.70 

15.63 

18.2 

AVG 

54.82 

48.21 

46.24 

60.74  15.46 

48.50 

19.60 

13.99 

,  39.0 

17 
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(WHC  CONTINUED) 


■ajFWJTTING  DMA 


AVERAGE  RACER  OF  CO^AT  TRXPS  HAVING  TYPE  W17  MASS  3-RrtV'fC  ATTAOQ  FKSA  UOJID  OB4ICALS 


OCLNTRi' 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

113.27 

1389.17 

1306.04 

64.37 

353.99 

7864.79 

6222.19 

0.00 

17123.8 

2 

aaa3.4i 

4860. 70 

5383.14 

5556.49 

5543.93 

0.00 

0.00 

9295.20 

38752.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1366.02 

2456.33 

3822.3 

TOTAL 

8206.68 

6279.87 

6688.19 

5620.86 

5897.92 

7664.79 

7588.21 

11751.53 

59639.0 

AVERAGE  RACER  CF  CORPS  THXPE  HAVING  TYPE  U17  MA3<S  SLFOTVING  ATTACKS  FRQ4  UOJID  CHEMICALS 

SECTOR 


OGLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

310.75 

1630.13 

929.33 

153.16 

901.67 

S7N7.58 

2884.16 

31.18 

12618.9 

2 

38se.ee 

3461.86 

2782.57 

3269.95 

3164.41 

0.00 

0.00 

2209.96 

18748.8 

3 

0.00 

0.00 

0.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

857.56 

1007.04 

1864.5 

TOTAL 

4170.80 

5121.96 

3691.90 

3423.12 

4069.07 

5772.58 

3741.72 

3242.17 

33233.3 

COUNTRY 

1 

2 

3 

7UI.AL 


AVERAGE  RACER  CF  TH?  AfWY  TRCCPS  HAVING  TYPE  UT7  MA9<S  SURVIVING  ATTACKS  FROM  UOJID  CHEMICALS 


S8CIOF. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

56.24 

355.73 

233.41 

0.00 

25.81 

1767.10 

526.92 

0.00 

2967.1 

1313.93 

766.74 

812.38 

1014.27 

234.47 

0.00 

0.00 

150.84 

4292.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

156.81 

39.72 

226.5 

1372.17 

1122.43 

1046.79 

1014.27 

260.28 

1767.10 

683.73 

220. 53 

7486.3 

1 
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RESULTS  FOR  1*109  FCR  QAY5  1  TVfCUX  15 
AVERAGE  PLACER  OF  W  KIDS  REQUIRED  .TOR  EACH  CAY  OF  BATTLE 


abUTCR 


OOMRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

17.96 

497.37 

267.40 

0.00 

143.94 

1977.56 

1304.86 

0.00 

4499.2 

2 

0  00 

56.40 

52.79 

0.00 

53. 2J 

0.00 

0.00 

0.00 

162.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0  00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.0 

TOTAL 

17  96 

553.77 

320.29 

0.00 

197.20 

1977.56 

1504.86 

0.00 

4661.6 

s 


l 


AVERAGE  PLACER  REQUIRES  PER  MY 

PER  1000 

TROOPS 

CCLN1RY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

3 

AVG 

1 

1.52 

10.17 

7.13 

0.00  3.82 

14.83 

15.83 

0.00 

12.3 

2 

0.00 

0.72 

0.71 

0.0G  0.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.00 

0.00 

0.0 0 

0.00  0.00 

e.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.15 

4.35 

2.85 

0.00  1.99 

14.79 

12.09 

0.00 

4.8 

AVERAGE  fLACER  RS2JIRED  PER  MY  PER  1000  CCABAT 

TROOPS 

CONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.67 

10.83 

10.37 

0.00  5.04 

29.02 

32.82 

0.00 

21.5 

2 

0.00 

1.24 

1.21 

0.00  1.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.16 

5.00 

4.35 

0.00  2.13 

29.02 

25.02 

0.00 

7.3 

AVERGE  PLACER  RB3JIRED  PER  QAY  PER 

1000  CORPS 

TRXP5 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

*.’•  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.96 

14.79 

4.30 

0. »  12.86 

5.34 

2.98 

0.00 

5.9 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0'S  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.10  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.26 

3.36 

1.33 

3.02 

5.28 

2.25 

0.00 

2.5 

AVERAGE  suee. 

'  .  j'XTO  PER  MY  PER 

1000  TVR  AfWT  TRCCPS 

OOUWTRr 

1 

2 

3 

SECTOR 

1  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.03 

2.63 

0.0S 

f  .00 

7.01 

0.11 

0.05 

0.00 

0.3 

2 

0.00 

0.00 

e.00 

■j.CC  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

1.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.11 

9.04 

0.00 

0.1 

> 

/ 

1 
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0WT8B  CCNTTMJB)) 


- 9J=PCRTD«  DATA 


AAtWCE  HAABE*  CT  TVS 


TOPS  HAVTW  TYPE  MW  MASKS  SLRVTV1KJ  ATTAO®  OCM  UOIJD  CHEMICALS 
SBHTR 


aaxnrr 

1 

2 

3 

'  4 

3 

S 

7 

8 

TOTAL 

i 

•  68 

23.73 

*43 

•  36 

•  •7 

4  66 

1 .38 

•  68 

29.7 

l 

•  86 

0  08 

6.68 

0.01 

6  68 

•  H 

re* 

8  68 

8.8 

3 

•  « 

t.m 

«.« 

0.68 

n.m 

8.88 

•  « 

•  .88 

8.8 

TOTAL 

•  68 

23.73 

•  A3 

•  » 

•  •7 

4  68 

1.38 

8.88 

29.7 

*B*CE  MA8ER  CT  OQflAT  TOPS  hW/lEC  TYPE  K24  MASKS  SPVTVIEC  ATTACKS  TOJ  UQUID  OBflCACS 

SECTOR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

11.87 

316.36 

235.86 

0.08 

78.38 

1784.85 

1310.87 

0.86 

3838.1 

2 

8.68 

36.48 

52.79 

0.08 

33.26 

8.88 

6.88 

0.08 

162.4 

3 

8.88 

8.88 

8.88 

8.08 

8.08 

8.00 

8.08 

0.08 

0.0 

TOTAL 

11.67 

372.96 

288.60 

8.08 

123.83 

1784.85 

1518.87 

0.08 

4082.3 

*0¥CC  MA6ER  OF  CCPPS  TOPS  TYPE  SC4  MISS  SJMVIN B  ATTACKS  FTEM  UCLIID  OCMICALS 

SECTOR 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.23 

157.08 

31.26 

8.88 

73.28 

188.83 

82.63 

0.68 

339.3 

2 

8.88 

8.88 

8.08 

8.88 

8.88 

8.08 

8.88 

0  88 

0.0 

3 

8.08 

0.00 

8.00 

8.08 

8.86 

8.08 

8.88 

0  00 

9.0 

TOTAL 

6.23 

157.06 

31.26 

8.08 

73.28 

188.83 

82.63 

6.80 

338.3 

20 


ADULTS  TOR  4N112  fO»  OAYS  1  TVR1IX  IS 


ASW X  MJaGEF  (7  BOOS  OT  kfi  OGA1CAL  ULTBCTCR  PUPW  RB3JIRED  TOR  OOI  OAT  CF  aWTlX 


SETCR 


COUNTRY 

1 

l 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

403. SB 

1775.17 

125S.94 

38.86 

i4ee.ee 

7261.88 

8843.96 

3.43 

18373.8 

2 

7375.38 

SOBS. 81 

8544 .84 

6246.35 

6196  63 

18.86 

13.31 

7TA1.36 

485264.7 

3 

see 

8  88 

8  88 

8  88 

8  88 

8.88 

2397.28 

4889.97 

7487.2 

TOTAL 

7888.98 

7773.S0 

7881.88 

82B5.81 

7894.72 

7271.93 

8654.54 

12884.75 

88843.8 

AREJWX 

NufaECR  SS3UIRED  PtR  DAY 

PCT  1868 

TTOCP5 

sancR 

OOXTRY 

i 

2 

3 

4  3 

8 

7 

8 

am: 

1 

41.88 

38.31 

33  38 

9.13  68.33 

34.48 

38.98 

3.16 

1 

2 

87  92 

78.88 

87  63 

81.31  83.23 

27.91 

32.15 

73.86 

3 

8  88 

8.88 

8.88 

8.88  8  88 

8.88 

84. 2> 

98.08 

s 

am: 

85.32 

81.12 

89  53 

77.54  77.36 

54.38 

66.38 

88.72 

1 

AMRRX  MJ«R  RB3LTJAGD  PER  OAY  PtR 

1888  OOAAT 

rrrcps 

OCLNTWY 

i 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

*C 

1 

32.47 

48.32 

37.88 

6  .47  48  M 

87  40 

78.46 

6.88 

2 

63.28 

81.79 

78.82 

68.60  72.40 

0  90 

S2.3B 

30  92 

1 

3 

8.88 

8  88 

8  80 

9  80  6  88 

0.80 

72.98 

38.88 

t 

am ; 

88.33 

33.46 

63.22 

88.31  64.61 

67.40 

77.11 

38.33 

t 

M flWZ  HLMSR  RSU1RED  PER  OAY  PER  IBM  OCRP5  TR0CR5 


SECTOR 


CONWY 

1 

2 

3 

4 

3 

• 

7 

8 

am: 

1 

118.14 

47  88 

48.88 

22  86 

93.31 

57.28 

38.37 

28.88 

38.6 

2 

96  23 

188.38 

141.44 

12T64 

186.86 

27.91 

29.11 

117.33 

113.4 

3 

6  88 

9  08 

a  ao 

9  88 

6  86 

9  88 

118.76 

232.33 

178.4 

AVC 

97.42 

87  13 

112.73 

114.48 

183.41 

37.88 

68.81 

132.14 

94.9 

AVBWX  7LMKR  ABKIWD  PW  OAY  PW 

1888  TVR  AAMY  1RCTFS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

A VC 

1 

6  38 

9.32 

6  83 

9  66 

7?  98 

3  as 

32  19 

•  88 

77  6 

2 

57  22 

88  AO 

62  22 

78.21 

86.14 

9  68 

9  88 

182  32 

74  2 

!l£9C  S  8  08 


0*112  CCNTIMJED)  - aPPCRTINS  DATA- 


OaaAT  TRIPS  3JMVDC  ATTACK  flOi  VAPOR  A3ENT 


C0LK1RT 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

S 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

23.12 

1963.7* 

1213.78 

•  N 

8*4.53 

1*385.31 

89*3.72 

8  8* 

23*76.1 

2 

11423.9* 

788*.  62 

8281.93 

9*18.71 

9789. M 

8.88 

8.8* 

13422.35 

59*89.8 

3 

8  60 

*.a* 

0  0* 

8. a* 

8.8* 

8.8* 

2348.91 

3795.18 

6138.8 

TOTAL 

11447. *2 

9824.31 

9477.83 

9818.71 

18314.83 

18363.31 

11244.83 

17217.32 

88981.2 

COAAT  TROOPS  SLfVT/TTC  ATTAO  FR04  UOJIO  CR  SBfl-PSRSISTENT  AGENT 


COLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

213.38 

2288.9* 

1933.81 

91.95 

888.29 

11321.87 

9312.61 

8.88 

23891.7 

2 

12113.84 

74*7.27 

8188.19 

8281.46 

8213.33 

8.88 

18.13 

13792.73 

38828.2 

3 

8.88 

8*8 

8.8* 

6.8C 

•  88 

8.88 

2139.J8 

4*77.23 

8238.3 

TOTAL 

12327.33 

9813.77 

18123.88 

8383.43 

8821.84 

11321.87 

11498.84 

17889.98 

9*134.4 

aixTRr 

1 

2 

OORP5 

3 

TROORS  9LR/TVI K.  ATTACK 

SECTOR 

4  3 

FR34  VAPOR 

8 

ACtNT 

7 

8 

TOTAL 

i 

82.17 

34*.  82 

173.88 

•  88 

188.29 

1231.23 

1132.81 

6.08 

3874.7 

2 

944.31 

797.37 

3*7.77 

813.17 

547.16 

8.88 

8.36 

339.67 

3081.8 

3 

9.8* 

6  8* 

•  88 

8.88 

8.88 

8.88 

333.B3 

248.21 

881.2 

TOTAL 

1«H<4* 

1143.98 

8*1.43 

815.17 

833.48 

1231.23 

1385.88 

788.89 

7827.7 

CORPS  TROOPS  SJWVIMJ  ATTACK  FRQ4  UOJIO  OR  SBfl-PERSISTOff  ACENT 
SECTOR 


OOLKTRT 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

323.38 

1818.92 

9B3.ee 

131.34 

996. *2 

8897.23 

3*33.87 

33.8* 

13448.3 

2 

4232.24 

4*71.71 

3844.48 

3798.95 

3798.43 

83  93 

86.87 

2417.83 

21384.1 

3 

8.88 

8.8* 

8.88 

6.38 

8.88 

•  88 

962.31 

1*78.71 

1973.6 

TOTAL 

4377.78 

3891.83 

4*27.48 

3938.48 

4783.46 

6161 .  IS 

4002  86 

3324.13 

38926. 7 

THEATER 

m*  TROCPS  SLRVTVTfC 

ATTACX  FROA  VA«R  AGENT 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

81.84 

194  88 

111.34 

8.88 

41.78 

432.87 

154.39 

0  08 

996.9 

2 

856.43 

463,41 

338.73 

353. 82 

278.39 

8.08 

0.0* 

131.71 

24<.2 

3 

•  m 

0  08 

9  98 

0.08 

9M 

0  90 

46.97 

9*. 74 

106.8 

TOTAL 

918.27 

949  47 

44*  87 

383.  *2 

320. 15 

432.57 

199.4* 

192.44 

3644.1 

tvcatot  *ur  troops 

;  SLR/rviMS  ATT AO  TOA  UOJIO  CR  S041-A*R5ISTENT  AGENT 

CCLNTRV 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

58  54 

379.44 

234.52 

0.9*  25.98 

1778.39 

539  79 

0  00 

3007.4 

2 

1313.93 

823.22 

812.38 

1*14.27  234.47 

C  0* 

0  00 

15*  94 

4549.1 

3 

9  0* 

0  00 

0  90 

9.9*  0  0* 

0  30 

136.81 

99.72 

229.5 

TOTAl 

1374.  ■<« 

1202  57 

1*4*  90 

1014.27  2W.33 

1778.39 

997.31 

220.56 

7383.1 

0*112  COflTMJED) 


COMSAT  VEHICLES  ATTACKED  WITH  VAPCR  AGENT 


caxrwr 

1 

2 

3 

sbctcr 

4  S 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

fl.57 

488.25 

314.31 

0.00  1S2.13 

2614.83 

2244.82 

0.00 

5827.9 

2 

2847.61 

IMS.  IS 

2148.78 

2250.96  2426.98 

0.00 

0.00 

3254.17 

14023.0 

3 

eee 

•  W 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

612.77 

977.94 

1580.7 

TOTAL 

2854.18 

2400.40 

2403.00 

2250.66  2578.32 

2614.83 

2857.58 

4262.11 

22341.6 

CCLQAT  VEHICLES 

ATTACKED  WITH  UailD  Cft 

Saa-PEJCISTtNT  AGENT 

OONTWr 

1 

2 

3 

SBCTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

50.01 

406.58 

357.63 

27.50 

114.89 

2043.21 

1631.48 

0.00 

4631.1 

2 

2178.92 

1325.40 

1363.60 

1474.54 

1464.90 

0.00 

5.44 

2470.96 

10273.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

378.04 

085.12 

1071.1 

TOTAL 

2228.93 

1731.98 

1721.23 

1502.13 

1509.58 

2043.21 

2012.96 

3166.79 

15073.8 

0**!  VEHICLES  ATTACKED  WITH 

VAPCR  AGENT 

aXNTWf 

1 

2 

3 

SBCTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

18.74 

104.82 

?«.72 

0.00  20.09 

286.17 

240.89 

0.00 

732.4 

2 

244.00 

Z34.19 

163.36 

149.10  151.94 

am 

0.00 

120.72 

1069.3 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.60 

73.71 

50.27 

131.9 

TOTAL 

259.80 

339.01 

220.09 

149.10  180.03 

286.17 

314.00 

184.99 

1933.7 

CORPS  VEHICLES  ATTACKED  WITH  UOJID  CR 

SM-PWSISTOT  AGENT 

CCUNW 

1 

2 

3 

SBCTCR 

4  S 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

71.00 

344.66 

208.02 

43.68  196.50 

1263.04 

619.84 

9.61 

2770.4 

2 

838.42 

705.17 

637  89 

774.00  767.54 

19.82 

26.67 

467.43 

4221.0 

3 

6  09 

0.00 

0.06 

0.00  0.00 

6M 

182.15 

199.68 

301.1 

TOTAL 

909.48 

1100.82 

846.91 

817.14  898.12 

1363.48 

822.66 

866.60 

7372.6 

CONTWr 

1 

2 

THEATER  AfVf 

3 

VEHICLES  ATTACKED  WITH 

S8CTCR 

4  5 

VAPOR  AGENT 

« 

7 

8 

TOTAL 

1 

15.34 

54.12 

35.96 

6.09 

11 .26 

93.66 

33.41 

9.06 

243.7 

2 

206.07 

124.39 

106.83 

84. .39 

71 .97 

3.06 

6.00 

33.32 

628.9 

3 

0  06 

0  06 

0.00 

0  06  3  00 

e  00 

9.75 

15.36 

25.1 

TOTAL 

221.41 

178.52 

144.81 

84.39 

63.17 

93.66 

43.16 

40.68 

697.8 

THEATER  AR4T 

VEHICLES 

ATTACKED  WITH  LIOIIO  CR 

SEN! -PERSISTENT  AGENT 

CCUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

S 

TOTAL 

1 

10.64 

73.44 

47  82 

0  00 

5  59 

368. 25 

106.12 

0.00 

613.8 

2 

241.11 

100.21 

186.26 

207,94 

52.86 

0.00 

6.00 

33.56 

861.2 

3 

8  00 

0.00 

0  « 

3  00 

0  00 

0  00 

31.92 

15.56 

47.4 

TOTAL 

251.75 

233.85 

214.09 

207.94 

57.66 

360.25 

140.04 

49.23 

1522.6 

(1*112  CONTINUED) 


mem  of  tec  companies  in  caokT  m*a 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


SBTO? 

4  5 

0.00  2.00 

3.00  3.00 

0.00  0.00 

3.00  5.00 


TOTAL 

18.0 

22.0 

7.0 

47.0 


NLA6ER  OF  SBC  COPANIES  IN  CORPS  A*£A 


OOLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

2.00 

5.00 

5.00 

0.00 

2 

6.00 

7.00 

9.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.0e 

9.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

9  00 

TOTAL 

7.00 

8.00 

10.00 

7.00 

9.00 

5 .00 

9.» 

18.00 

TOTAL 

15.0 

46.0 

13.0 

73.0 


MJmGER  OF  tEC  COMPANIES  IN  TVR  ARMT  AREA 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

4.00 

4.00 

0.00 

10.0 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

29.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

,  4.00 

7.0 

5.08 

5.00 

4.00 

5.00 

7.00 

4.30 

7.00 

9.00 

40.0 

m 

cr 
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AVEJ VCE.  CMAT  TRXP  STRBCTH 


OOLWTKY 

1 

2 

3  ' 

4 

SEHtR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8897.20 

29241. K 

22736.08 

1694.07 

14607.06 

61507.64 

46033.01 

e.ee 

182210.9 

2 

66320.28 

46364. 17 

43684.38 

46118.33 

44695.55 

e.ee 

54.ee 

78B46.ee 

323482.7 

3 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

14302.01 

35674.20 

50176.2 

TOTAL 

73317.48 

74806.07 

66414.45 

46812.46 

58102.61 

61507.64 

60389.02 

114720.20 

556869.9 

AVERAGE  CCFP5  TRTP  STROCTH 


SBOTCR 

OOJNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2107.26 

10619.79 

7267.48 

1101.07 

5690.93 

35393.50 

27772.91 

ias.ee 

9014O.9 

2 

20006.32 

18691.42 

15011.22 

16447.61 

16582.94 

36e.ee 

360.00 

18347.70 

108709.2 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3580.98 

8251.87 

16821.8 

TOTAL 

22115.50 

29311.21 

23178.  V0 

17548.68 

24273.87 

35753.50 

36702.89 

26787.57 

215672.0 

AVERAGE  TVR  AO*  TROOP  STR0CTH 

sancR 

OOLNTRr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2763.46 

9024.40 

7527.73 

1440.09 

*052.71 

39438.29 

28938.09 

1530.00 

90714.7 

2 

22266  05 

14257.30 

15090.39 

15258.75 

11759.35 

e.ee 

0.00 

9773.16 

66405.0 

3 

0.60 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

7939.63 

4461.53 

12401.2 

TOTAL 

25029.50 

23281.76 

22618.12 

16086.63 

16612.06 

36438.29 

34877.77 

15764.69 

191521.0 

AVERAGE  OMAT  TVCATER  BX!10*W  t»6ITY 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

SB2TCR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

82.62 

68.85 

82.82 

142.80  892. 58 

8096.63 

7522.45 

0.00 

1668B.5 

2 

9640.04 

6708.19 

6367.02 

5735.46  6760.23 

e.ee 

27.54 

12103.82 

48542.2 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.00 

2176.78 

5496.32 

7675.1 

TOTAL 

9922.66 

5777.04 

6449.64 

8878.20  7452.81 

8096.63 

9726.78 

1780B.1* 

72906.8 

AVWCE  CXRP5  TVEATER  SX'IRCNT  D&6ITY 


03JMTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

678.07 

2997.95 

2267.06 

409.19 

1681.77 

10124.04 

7807.02 

94.00 

26057.1 

2 

5747.77 

5264.92 

4917.09 

4773.78 

5360.18 

223.20 

223.20 

4923.70 

31463.8 

3 

0.00 

e.ee 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2386.78 

2179.00 

4565.7 

TOTAL 

6423. B4 

8262. 8B 

7184.18 

5182.98 

7061 .96 

10347.24 

10417.00 

7196.70 

62076.7 

AVERAGE  TVS  71CATER  3lH3£Nr  CeCITT 


CCLNmV 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

868.21 

2808.78 

2J76.93 

576.93 

1936.25 

9967.57 

7481 . 17 

$49.80 

26857.4 

2 

5613.89 

42®.  12 

4518.97 

3746.71 

3656.62 

0.00 

0.90 

3061.01 

24863.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2872.32 

1397.37 

3469.6 

TOTAL 

6481 .29 

70®.  39 

6895.90 

4323.64 

5594.87 

9967.57 

9653.49 

5307.96 

55190.6 

I  - 


RESULTS  FOR  W115  FCR  DATS  1  7VR0LGH  15 
A VERACE  NJGER  CF  NITROGEN  CTUNXRS  RBUIRED  FOR  EXH  DAY  OF  BATTLE 

RESULTS  FCR  OKS  1—15 


sancR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

244.35 

245.68 

244.77 

244.00 

248.52 

347.70 

334.43 

244.00 

2153.4 

2 

248.90 

251.90 

251.10 

247.14 

251.76 

244.00 

244.00 

247.39 

1966.1 

3 

244.00 

244.00 

244.00 

244.61 

244.00 

244.00 

246.31 

245.56 

1954.8 

TOTAL 

737.25 

741 .50 

739.86 

735.14 

744.27 

835.70 

823.73 

736.95 

6094.4 

AVEWGE  fUGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 

SH7TCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

29.50 

5.03 

6.52 

57.61 

10.04 

2.61 

3.32 

142.03 

5.9 

2 

2.29 

3.22 

3.3 

3.22 

3.3  677.78 

589.37 

2.31 

3.8 

3 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

7.96 

5.06 

24.6 

AVG 

6.12 

5.83 

6. SB 

9.b7 

7.50 

6.25 

6.24 

4.69 

6.3 

AVERAGE  NAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000 

COGAT 

TOPS 

samp 

COUNTRC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

34.01 

8.14 

10.47 

140.40 

17.26 

5.46 

7.04 

0.00 

11.4 

2 

3.30 

5.32 

5.53 

5.28 

5.48 

0.00 

4407.41 

3.02 

5.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

16.64 

6.63 

37.9 

AVG 

9.74 

9.62 

10.80 

15.25 

12.42 

13.20 

13.25 

6.22 

10.6 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORF’S 

TOPS 

SECTOR 

COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.38 

0.43 

0.56 

2.72 

0.85 

0.24 

0.26 

15.96 

0.4 

2 

0.33 

0.3 

0.3 

r  » 

0.37 

8.33 

8.33 

0.3 

0.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

0.3 

1.5 

AVG 

0.63 

0.50 

0.56 

0.67 

0.56 

0.40 

0.39 

0.52 

0.5 

AVERAGE  NJGER  RBUIRED  PER  CAY  PER  1000  TVR  AFMT  TROOPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.09 

0.35 

0.41 

2.08 

0.58 

0.16 

0.12 

1.96 

0.2 

2 

0.15 

0.22 

0.23 

0.22 

0.26 

0.00 

0.00 

0.31 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

0.67 

1.9 

aVG 

0.37 

0.40 

0.42 

0.56 

0.54 

0.27 

0.26 

0.57 

0.3 

RESULTS  FO?  DAYS  16-45 

SECTOR 

OXNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

28 
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■  AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1060  TOPS 


SHRTP 


oolntt* 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

S 

AVG 

i 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

J.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RHU1RED  PER  DAY  PER 

1000  CZABAT 

TRCCPS 

00710* 

1 

2 

3 

Sana* 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.eo  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TOPS 

OOLNTRY 

i 

2 

3 

SECTOR 

4.  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

av: 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  THR  AHtfY  TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  FCR  DAYS  45f 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 

CONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00  9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(wiis  axmjED) 

'AVERAGE  MASER  RSDIRED  PER  DAY  PER  1000  OOGAT 

TROTS 

\ 

COLNTW 

1 

2 

3 

ssro? 

4  5 

e 

7 

8 

AVG 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

OCLKTRT 

i 

AVERAGE  MASER 

2  3 

REUIRED  PER  DAY  PER 

SCTCR 

4  5 

leee  ccrps  trots 

6  7 

8 

AVG 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

OOLNTRY 

i 

AVERAGE  MASER 

2  3 

RE5XIIRED  PER  Or  PER 

SSSTCR 

4  5 

leee  thp  avt  trccps 

6  7 

8 

AVG 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

0.03 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

- SUFTCRTING  DATA - 

SEE  OATA  R3R  W116.  OS-2  V-1/3  OJtfT  C*C1 
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.  RESULTS  FOR  WY116  FOR  DAYS  1  THOJW  IS 
AVERACE  HABER  OF  OS-2  1-1/3  OJfiT  CAA6  REQUIRED  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


RESULTS  FOR  DAYS  1-15 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

ABB. 23 

489.12 

486.51 

48B.ee 

491  .01 

557.13 

548.28 

486.00 

4038.2 

2 

491.27 

493.27 

492.73 

490.10 

493.17 

48B.ee 

485.ee 

490.26 

3926.7 

3 

4ee.ee 

48S.ee 

408.00 

4ae.ee 

486.00 

48B.ee 

48B.87 

489.04 

3Be6.9 

TOTAL 

1467.S0 

1479. 3B 

1489.24 

1466.10 

1472.16 

1533.13 

1525.16 

1467.30 

11870.9 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 

SECTOR 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

41.14 

ie.ei 

13.02 

115.22 

19.84 

4.18 

5.44 

284.05 

11.1 

2 

4.52 

5.30 

e.ee 

6. 38 

6.63 

1355.56 

1178.74 

4.58 

7.5 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0 UJ30" 

15.87 

10.07 

49.1 

AVG 

12.18 

11.56 

i3.es 

16.09 

14.84 

lf*47 

11.56 

9.33 

12.3 

AVERACE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  0O6AT 

TRCCPS 

sarrcR 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

AVG 

1 

68.83 

16.28 

20.94 

290.96 

34.16 

8.80 

11.59 

0.00 

21.5 

2 

7.18 

10.54 

10.95 

10.55 

10.85 

e.ee 

0814.81 

6.04 

11.7 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

33.23 

13.27 

75.8 

AVG 

19.48 

19.17 

21.54 

3e.se 

24.66 

24.27 

24.60 

12.45 

20.7 

AVERACE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  000=5 

TROOPS 

sano? 

(Y1ATOIY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.99 

0.86 

0.89 

5.46 

1.14 

0.27 

0.32 

31.91 

0.6 

2 

8.46 

0.47 

0.51 

e.48 

0.46 

16.67 

16.67 

0.46 

0.5 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

8.80 

0.85 

2.9 

AVG 

0.96 

0.74 

e.ae 

1.13 

0.87 

0.60 

0.59 

0.79 

0.7 

AVERAGE  HABER  RHUIRED  PER  DAY  PER  1000  TH?  AfMY  TROCFS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

X 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.17 

0.67 

0.81 

4.17 

1.19 

0.18 

0.23 

3.92 

0.5 

2 

0.28 

0.43 

e.42 

0.41 

0.51 

0.00 

0.00 

0.62 

'  0.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.76 

1.35 

3.8 

AVG 

0.73 

0.78 

0.81 

1 .09 

1.07 

0.51 

0.52 

1.14 

0.7 

RESULTS  FOR  DAYS  16-45 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2  ' 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

3.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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-AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1808  TRIPS 


Vi 


SECTOR 


OCLMTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVG 

i 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.&d 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

SO 

s 


AVERAGE  SUBER  RSUIRED  :=SR  CAY  PER 

•eaa  cobat 

TRXPS 

CONTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

•  0.00 

9.$} 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.53 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS  TRXPS 


9 


SECTOR 


OOLNIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

n 


MASER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1088  TVR  MW  TRIPS 


S8CTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.8e 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

1$ 

-V’ 


XLNTRY 

1 

2 

3 

RESULTS  FOR  DAYS  45+ 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0  30 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  RHXIIRED  PER  DAY  PER  1000  TRXPS 


COUNTW 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

3 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

9.00 

3.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

a 


§ 


W 


.V 

3 
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2 

I 

1  (W116  CCNTIMJED)  AVERAGE  MAGER  RSUIRED  PER  DAY  PS?  1000  CO©AT  TOCPS 


}  CGLNTRY 

1 

2 

3 

4 

sector 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

e.« 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

1  AWG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

1 

'  OCLNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER 

sector 

2  3  4  S 

1000  CCFPS 

6 

TOPS 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

5  2 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

»  AVC 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

(  'A 

0.00 

0.00 

0.0 

t 

COLNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER 

SECTOR 

2  3  4  5 

1000  TVR  AAVY  TOPS 

6  7 

a 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

I  2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ca 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

i 


- 5LFTCRTIN3  DATA 

1 

AVERACE  UST  A  CTV6AT  BUIFMENT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

SECTOR 

| 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  1.27 

32.  v 

2B.71 

0.00 

62.5 

r 

2 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00  1.28 

j.ae 

0.00 

0.00 

3.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

1 

TOTAL 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00  2.55 

32.54 

28.71 

0.00 

66.1 

1 

AVERACE 

UST  A  COPS  EOUI»*Nr  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

| 

SECTOR 

V 

CHNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

( 

1 

0.11 

0.52 

0.22 

0.00  0.24 

1.79 

1.38 

0.00 

4.2 

2 

1.52 

1.38 

1.03 

0.95  1.30 

0.00 

0.00 

1.12 

7.3 

r 

3 

0.00 

0.00 

.  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.42 

0.52 

0.9 

1 

TOTAL 

1.63 

1.90 

1.25 

0.95  1.54 

1.79 

1.80 

1.64 

12.5 

AVERAGE  UST  A  7VEATER  ArtAY  EOJIFVENT  ATTACKED  BY  <=ERSISTENT  AGENT 

i 

> 

SECTOR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

9.0* 

0.94 

0.e0  0.00 

0.24 

0.05 

0.00 

0.3 

2 

0.11 

0.07 

0.15 

0.10  0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

0.4 

, 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.12 

0.11 

0.19 

0.10  0.01 

0.24 

0.07 

0.01 

0.8 

) 


V,1 

N'J 


m 

cro 
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RESULTS  TOR  1*117  TOR  CRTS  1  THCU*  15 
AMWCE  *J£BR  OF  OS-2  5  GAUi*  PM  US  REQUIRED  FCR  EACH  MY  OF  BATTLE 


SBOTCR 


COLWIRV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

54.24 

142.08 

186.48 

21.29 

142.34 

1324.52 

1112.74 

4.32 

2988.7 

2 

1290.29 

1888.19 

988.44 

1838.46 

1847.87 

6  86 

3.63 

1474.18 

8637.9 

3 

8.06 

8.88 

a.ee 

8.68 

6.60 

6  60 

328.57 

089.22 

888.8 

TOTAL 

1353.54 

1151.16 

1874.84 

1857.66 

1198.21 

1324.52 

1444.94 

2638.64 

18635.5 

OOKTRY 

1 

2 

AM3R4CE 

3 

MJfiEF  FSHIRED  PER  DAY 

SECTOR 

4  5 

PER  1089  7KX75 

6  7 

8 

mt 

1 

4.5/ 

2.22 

2.84 

5.81  5.75 

9.93  11.06 

2.31 

8  9 

2 

11.96 

12.87 

12.97 

13.48  14.68 

0.60  8.76 

13.78 

13.1 

3 

0.80 

6.88 

6.89 

6.69  6.69 

6.09  16.86 

11.53 

11.1 

AM2 

11.24 

9.96 

9.58 

13.66  12.86 

9.91  18.96 

12.98 

11.6 

M**CK.  HA.80R  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1 

608  CHEAT 

TROOPS 

cowry 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

9 

am: 

i 

3.78 

2.33 

2  36 

7.33  4  81 

18.68 

19.17 

0  68 

11.3 

2 

13.48 

15.57 

15.57 

17.66  17.81 

6.60 

87.16 

15.32 

16.1 

3 

0  00 

0  00 

6.60 

6.00  6.66 

0.00 

14.65 

16.22 

11.4 

AM2 

14.38 

16.64 

11.12 

16.86  14.83 

16.68 

16.14 

13.88 

14.1 

AMMGC  M14KR  RECL/tRTO  PER  OAT  PER  1 

606  CORPS 

TROOPS 

CCLNTWr 

i 

2 

3 

seen* 

4  3 

6 

7 

8 

am: 

1 

13.86 

5.78 

6.80 

7.98  9.21 

7.17 

6.17 

22.98 

8.9 

2 

9  S3 

11  Z7 

14.01 

11.57  16.58 

6  80 

0.60 

16.16 

116 

3 

6  86 

6  06 

o.sn 

6  06  6  66 

6  66 

9.22 

17.28 

13.1 

am: 

9.98 

9.27 

11.it 

11.38  16.28 

7.66 

6.82 

12.46 

9.4 

AAfJMCE  MAflEJR  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1600  TVR  Aft If  TROOPS 

CON1RY 

i 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

am; 

1 

9  31 

6  57 

6.81 

6.66  5  62 

2.25 

2.19 

6  08 

1.9 

2 

3  36 

3.44 

4  33 

3  3  3  66 

6  06 

0  66 

6  83 

4  9 

3 

•  66  ■ 

6  06 

6  06 

6.06  9  60 

6  06 

3  as 

11.44 

7  3 

am; 

3.23 

3.57 

3  09 

4.73  3.42 

2.25 

2.54 

7  35 

3.6 

i 


i.ai  _V>>  1®  *2  S3?  tea  533  g2£5  52,1  (BIS 


(#017  CENTIHED) 


- SLFPCRTIHC  DAT; 


AVERAGE  H1GBE  OF  CQG4T  LNITS  AJTVCRI2D  Mil  #410  ARE  ATTAOlH)  BY  PER5ISTOET  ACENT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SSCICR 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.oe 

18.28 

16.39 

8.21 

7.17 

84.33 

88.12 

0.0 8 

207.3 

2 

88.24 

31.87 

71  96 

88.33 

38  78 

8  88 

1*i 

99.33 

430.0 

3 

e.ee 

e  80 

e  ae 

0  00  0  0 

0  .09 

17.47 

32.73 

50.2 

TOTAL 

10.93 

JB  87 

88.33 

88.33 

83. U 

84.33 

87.40 

132.07  , 

887.8 

ALCRXX  HAGER  OF 

CORPS 

LNITS  AUTKRIZED  Mil  #4104  ARE  ATTACKED  BT  PERSISTENT  AGENT 

sarrw 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.81 

12.88 

8  30 

4.39  7.47 

38.13 

22.83 

2.18 

96.9 

2 

22  28 

22.48 

10.77 

19.21  19.87 

0.08 

1 

1  69 

13.79 

114.1 

3 

0  09 

0  00 

0.88 

0.89  0.00 

8.08 

4.77 

4.33 

9.4 

TOTAL 

27.87 

34  33 

23.27 

23.89  27.13 

38.13 

2 

7.49 

28.89 

222.3 

AVERAGE  HAGER  OF  TV*  Art*  UNITS  AUTVCRIZED  Mil  *4tCH  ARC  ATTAO®  BY  PER3ISTcNT  AGENT 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

1  7 

8 

TOTAL 

1 

9.27 

1.88 

1.19 

6.00 

0.18 

9:13 

2.78 

10 

13.4 

2 

3.93 

4.12 

4.15 

5.27 

1.37 

8.80 

0  89 

8.87 

21.7 

3 

9.09 

8.89 

9.89 

6.00 

9  90 

6.00 

*82 

•  .49 

1.2 

TOTAL 

6.21 

8.09 

5.33 

5.27 

1.33 

9.13 

r 

1.27 

38.3 

AVERAGE  HAGER  OF  PIECES  OF  BXIWGNT  IN 

■ 

CCA»>T  UNITS  AUTKRI2ED  Ml  1  #4104  ARE1  ATTAOGD  &'  PERSISTENT  AGENT 

SECTOR 

OONTRV 

1 

2 

3 

4 

3 

9 

,7 

8 

total 

1 

0.09 

9.09 

9.99 

0.00 

26  20 

757.80 

893.81 

8.09 

1400.4 

2 

894.11 

379.17 

473.77 

6M.67 

839  48 

0.00 

0  89 

973  28 

4071.4 

3 

9.00 

0  89 

0  99 

0  00 

•  00 

•  60 

149.52 

235.82 

388. 1 

TOTAL 

894.11 

579.17 

473.77 

898  57 

aee.as 

757.89 

833.13 

1213.88 

5023.9 

AVERAGE  HAGER  OF  PIECES  OF  BDUITMNT  IN 

004*3  LNITS  A01HRIZSD  Mil  #4104  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.77 

24.57 

14.11 

8  89 

12  40 

118  86 

83.79 

6  09 

237.3 

2 

73.28 

78.  IS 

78  93 

84  39 

89  74 

8  80 

•  89 

46.39 

407  7 

3 

10 

0  09 

8  30 

8  09 

9  86 

8  08 

19.4® 

29,78 

40. 2 

total 

78.97 

182.73 

91 .04 

84.39 

82.23 

118.89 

83.14 

00  t» 

085 . 4 

A VERACC  HAGER  C F  PIETEY.  <T  SHIP*.  NT  IN  TVR  Art*  UNITS  ALTTKRIZID  Mil  #<1CH  ARC  ATTAOdD  BY  PERSISTENT  AGENT 


SETTOP 


contry 

1 

2 

3 

4 

'  5 

8 

7 

8 

total 

1 

0  34 

4. 14 

2.24 

0  00 

0  06 

13.83 

3  37 

8  00 

23.9 

2 

3.C3 

8  83 

7  01 

5  23 

0  37 

0  00 

0  00 

0  58 

20.8 

3 

0  00 

0  00 

0  00 

0  00 

0  00 

8  00 

8  99 

0  20 

1.2 

TOTAL 

5.90 

10  90 

9.20 

8  79 

0  82 

13.83 

4  30 

8  82 

52  1 

(W117  CCKTINjED) 


Him  OF  «C  COfNNIES  IN  0O6AT  AflEA 


sancR 


OQXTWr 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

0 

Total 

1 

1.00 

3.00 

2.6> 

0.00 

2.00 

3.00 

3.00 

0.00 

18.0 

2 

4.00 

3.« 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

1* 

in 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

3.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

8.00 

7.00 

3.00 

S.00 

3.00 

7.00 

9.00 

47.0 

MAS*  CF  «;  CCVfNNIES  IN  034=5  A*€A 


CONTW 

1 

2 

3 

S82TOR 

4  3 

0 

7 

8 

> 

TOTAL 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

2.00 

3.00 

3  00 

0  00 

15.0 

2 

8.00 

7.00 

9.00 

7.00 

7.80 

0.00 

0.00 

9.00 

43.0  j 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

9.00 

13.0 

TOTAL 

7.00 

8.00 

10.00 

7.00 

9.00 

3.00 

9.00 

18.00 

73.0  3 

MASK  QT  «  caPWflES  IN  THR  #Rtf  AfREA 


OCLNTWY 

1 

2 

3 

4  - 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

4.00 

4.00 

9.00 

10.0 

2 

3.00 

3.00 

4.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

3.00 

29.0 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

3.00 

4.00 

7.0 

TOTAL 

3.09 

3.00 

4.00 

3.00 

7.00 

4.00 

7.00 

9.00 

40.0 
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ja?  ni-v-  '*»:  C4'^  ivu  i-t*  sis*  aft*  ty.^  tea  Ksa  ess  sai  ks$  uc 


'  RESULTS  fOR  W1 19  HC  W120  FOR  CAYS  1TMCUGH  IS 

N/t&ct  nlacs?  of  mis  sums  »c  containers  rsxiired  kr  oat  qay  gf  avno£ 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.90 

7.04 

4.03 

0.00 

9.06 

213.S4 

160.13 

6.00 

415.1 

2 

220.33 

106.36 

136.64 

iae.se 

174.  sa 

0.00 

0.00 

265.00 

1123.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

42.36 

01.79 

107.1 

TOTAL 

221.32 

172.42 

142.86 

169.S6 

183.61 

213.94 

222.61 

319,78 

1646.0 

AVERAGE  HUGER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1600  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.06 

6.14 

0.11 

e.00  0.37 

1.60 

1.79 

6.00 

1.1 

2 

2.03 

2.11 

1.86 

2.21  2.34 

0.00 

0.00 

2.3 

2.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  6.00 

0.00 

1.36 

1.33 

1.3 

AW 

1.04 

1.36 

1.27 

2.69  1.65 

i.es 

1.69 

2.03 

1.7 

AVERAGE  HUGER  SE3JIRED  PER  DAY  PER  1000 

OCkflAT 

TROT'S 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00  0.43 

2.95 

3.56 

6.00 

1 .9 

2 

3.03 

3.19 

2.70 

3.37  3.57 

0.60 

0.60 

3.00 

3.1 

3 

0.00 

6.00 

6.00 

0.00  0.00 

6.00 

2.61 

1.08 

1.9 

am; 

2.74 

1.94 

1.3 

3.25  2.81 

2.95 

3.33 

2.65 

2.6 

AVERAGE  maser  RBKtRED  PER  DAY  PER  1000 

0CRP5 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVC 

1 

0.43 

0.37 

0.40 

0.00  0.54 

6.63 

0.58 

0.60 

0.6 

2 

0.90 

1.03 

1.19 

0.90  0.92 

6.60 

0.00 

0.60 

0.9 

3 

0  00 

0.00 

9.00 

6.00  0.00 

0.66 

0.36 

6.61 

0.3 

am; 

0.65 

0.66 

6.97 

0.90  0.83 

6.82 

6.35 

6.60 

8.7 

average  MASER  RSXIIRED  PER  OY  PER  1000 

TVR  AMAY  TROT'S 

COLMTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0  03 

0.11 

0.07 

0  eo 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0  0 

2 

e.ee 

0.12 

0.11 

0.16 

0.01 

0  00 

0  00 

e.ei 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.03 

e.0i 

0.0 

AVC 

0.06 

0.12 

0.10 

0.09 

0.01 

0.09 

0.03 

e.ei 

0:0 
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(tW1 19, 120  OCNTIMjED) 


-SLPPCFTINJ  DATA- 


AVERAGE  UST  B  COflAT  BUIFVCNT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 


sano? 


oaxmr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

23.93 

725.06 

654.90 

0.00 

1403.8 

2 

804.11 

577.99 

472.59 

608.67 

629.18 

0.00 

0.00 

975.26 

4067.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

149.52 

238.62 

388.1 

TOTAL 

804.11 

577.99 

472.59 

605.67 

653.12 

725.06 

804.42 

1213.8T 

5859.8 

AVERAGE 

LIST  3  CCFFS  BXIIFVENT  ATTACKED 

ST  PERSISTENT  AGENT 

OOlffTRY 

1 

2 

3 

Sana? 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.05 

24.05 

13.90 

0.00  12.25 

117.10 

62.31 

0.00 

233.2 

2 

71.68 

78.78 

75.89 

63.46  68.44 

0.00 

e.ee 

44. 17 

400.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

19.03 

20.26 

39.2 

TOTAL 

75.33 

100.83 

89.79 

63.46  80.69 

117.10 

81.34 

64.43 

672.9 

AVERAGE  UST  B  TECATER  MHY  B3JIR4ENT  ATTACKED  Bf  PERSISTENT  AGENT 


OOXTHY 

1 

2 

3 

4 

sana? 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.33 

4.10 

2.28 

0.00 

0.05 

13.60 

3.32 

0.00 

23.6 

2 

5.52 

6.76 

8.67 

6.19 

0.56 

0.00 

0.00 

0.56 

26.4 

3 

•  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.97 

0.28 

1.2 

TOTAL 

5.85 

10.85 

9.07 

6.19 

0.61 

'  13.60 

4.29 

0.81 

51.2 
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-RESULTS  FOR  W121  BCR  DAYS  1  TVROUX  15 


AVERAGE  HJ'JER  OF  ACC  VPPKITC  SETS  RESJIRED  KR  EX>  t*Y  CF  BATTUE 


CONTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

20.72 

40.26 

36.05 

5.06 

52.53 

175.89 

155.19 

1.15 

494.9 

2 

178.91 

157.41 

109. 68 

101.16 

156.56 

3.06 

4.02 

197.75 

1049.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

81.75 

156.33 

241.0 

TOTAL 

197.63 

205.66 

225.73 

166.22 

212.19 

178.97 

240.96 

356.24 

1785.6 

AVERAGE  NW6ER  RE3JIRED  PEP  DAY  PER  1000  TROTS 


SSTTCR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.75 

0.99 

0.96 

1.19 

2.13 

1.32 

1.54 

0.67 

1.3 

2 

1.63 

2.01 

2.54 

2.10 

2.14 

8.56 

9.70 

1.85 

2.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.65 

3.28 

3.0 

AVC 

1.64 

1.62 

2.01 

2.05 

2.14 

1.34 

1.83 

2.28 

1.8 

AVERAGE  SLABER  REEJIRED  PER  DAY  PER  1000  C06AT  TROOPS 


SSHtR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.46 

1.11 

1.02 

1.61 

1.30 

1.32 

1.59 

0.00 

1.3 

2 

1.16 

1.09 

1.76 

1.22 

1.24 

0.00 

13.83 

1.06 

1.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.81 

1.84 

1.6 

AVC 

1.19 

1.10 

1.51 

1.24 

1.23 

1.32 

1.66 

1.23 

1.3 

AVERAGE  MAGER  RB3JIRED  PER  CAY  PER  1000  OOFS  TROOPS 


SEOTtR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

4.90 

1.38 

1.09 

2.12 

3.39 

1.71 

1.83 

6.12 

1.9 

2 

3.60 

3.67 

5.07 

4.02 

3.S> 

8.56 

9.08 

4.22 

3.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.85 

8.54 

6.1 

AVG 

3.19 

2.54 

4.01 

3.90 

3.54 

1.78 

2.38 

5.56 

3.2 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  OAY  PER  1000  TVR  AfWT  TRXPS 


SBTTTCR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.04 

0.11 

0.07 

0.00 

2.98 

0.94 

1.15 

0.00 

0.9 

2 

1.79 

2.77 

2.11 

2.81 

3.23 

0.00 

9.00 

3.88 

2.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.87 

6.75 

4.2 

AVG 

1.59 

1.74 

1.44 

2.33 

3.16 

0.94 

1.54 

4.31 

1  .8 
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(Wl  21  COT1NJED) 


- 9LFFCRT1NC  DATA 


AVERAGE  PERIVCTERS  CF  CONTAMINATED  AREAS  FOR  COSAT  LNITS  ATTACKED  WTH  UQUID  CHB4ICALS 
i  SECTOR 

COUNTRY 

1 

1  2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5333.71 

20156.16 

16372.86 

5454.40  6516.59 

87431.65 

71480.00 

0.00 

212746.3 

2 

94028.20 

53457.18 

79103.62 

65312.04  04665.86 

0.00 

1404.00 

106170.70 

463231.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

21878.10 

42541.87 

64420.3 

TOTAL 

98361.91 

73613.34 

95478.48 

70766.44  71182.44 

87431.65 

94852.50 

147712.56 

7403S7.3 

AVERAGE  PEF&CTERS  CF  <XNTAMD*ATED  AREAS  FOR  CORPS  LNITS  ATTAOCED  WITH  UOID  CHEMICALS 

SETTCR 

OOLNTRY  12  3  A  5  6  7  8  TOTAL 

1  SB17.8B  14315. A3  9801.82  4864.04  8631.43  46885.73  26808.71  2301.33  119127.3 

2  30246.74  32287.28  26458.52  27363.44  28426.37  6163.77  6540.10  19826.40  177312.6 


3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6000.50 

5888.34 

11888.9 

TOTAL 

36164.62 

46802.71 

36080.34 

32027.48 

37057.80 

52049.50 

39350.39 

28016.07 

307328.9 

AVERAGE  PEFftCTERS  CF  CONTAMINATED  AREAS  TO  TKV  A*Vf  LNITS  ATTACKED  WITH  UCUID  OOflCALS 

SECTOR 


OONIRY 

1 

l 

!  2 

3 

'  4 

5 

6 

7 

8 

•  TOTAL 

1 

196.06 

2039.52 

1118.29 

0.00 

112.19 

8454.89 

2097.68 

0.00 

14018.6 

2 

4635.41 

4671.16 

3906.98 

4653.53 

1031.07 

0.00 

£.00 

510.76 

18607.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

616.52 

235.90 

852.4 

TOTAL 

4731.46 

6110.68 

4924.27 

4653.53 

1143.26 

8454.39 

2714  20 

746.66 

33478.9 

1 

j 

•VEWGE  PERftCTEJB  CF  CONTAMINATED  AREAS  PCR  ALL  BLUE  LNITS  ATTACKED  WITH  UQUID  CHEMICALS 
i  SECTOR 

OOUNTfff 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

11447.65 

38511.11 

27082.97 

10118.44 

15200.20 

141772.28 

100387.39 

2301.33 

344891.3 

2 

128816.34 

88615.61 

109368.12 

97329.01 

94123.30 

6163.77 

8034. 10 

125507.86 

£59152. 1 

3 

0.00 

!  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

28495.61 

48666.12 

7716’. 7 

TOTAL 

140257.96 

126326.72 

136461.09 

107447.45 

109383.50 

147936.05 

136917.09 

176475.31 

1081206.3 

RESULTS  FOR  W122  FOR  DAYS  1  TVR3JX  15 


AVERAGE  MASER  OF  VC56  OBAICAL  AGENT  OETBCTCR  KITS  RS3JIRED  TOP  EXX  DAY  CF  BATTLE 


SETCR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

86.95 

206.89 

143.67 

9.11 

151.71 

706.81 

558.46 

0.00 

1843.4 

2 

704.24 

597.12 

863.21 

806.24 

570.88 

0.00 

0.00 

659.18 

3800.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

251.09 

442.04 

693.1 

TOTAL 

771.18 

803.81 

836.88 

615.36 

722.60 

706.81 

809.55 

1101.22 

6337.4 

AVERAGE 

MA6ER  REDJIREE  PER  DAY 

PER  1000 

TOXP5 

SS77CT? 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

5.64 

4.23 

3.83 

2.15 

6.13 

5.30 

5.54 

0.00 

5.0 

6.48 

7.62 

8.68 

7.89 

7.57 

0.00 

0.00 

6.16 

7.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.15 

9.10 

8.7 

AVG 

6.40 

6.32 

7.19 

7.59 

7.29 

5.29 

6.13 

7.00 

6.5 

• 

AVERAGE  MISER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1000  03SAT 

TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

4.99 

3.81 

3.46 

2.77  3.74 

5.06 

5.80 

0.00 

4.7 

2 

4.57 

4.72 

6.66 

5.09  5.23 

0.00 

0.00 

4.14 

4.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.08 

4.86 

5.2 

AVG 

4.70 

4.36 

5.56 

5.00  4.87 

5.06 

5.86 

4.36 

4.9 

average  mjser  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

12.82 

7.39 

7.10 

1.92  10.97 

7.70 

7.23 

6.08 

7.7 

2 

12.56 

13.94 

16.51 

14.92  12.85 

0.00 

0  00 

12.  ae 

13.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

12.27 

23.45 

17.7 

AVG 

12.58 

11.57 

13.56 

14.10  12.41 

7.62 

8.34 

16.06 

11.5 

AVERAGE  MISER  REOIIRED  PER  DAY  PER  1000  THT  MAT  TOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

’.81 

1.85 

1.82 

1.80  7.29 

3.39 

3.36 

0.00 

3.1 

2 

6.44 

8.60 

7. 28 

8.61  8.61 

0.00 

0.00 

9.91 

7.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

7.42 

16.64 

10.7 

AVG 

5.93 

5.98 

5.46 

8.01  8.22 

3.39 

4.29 

10.85 

5.8 

41 
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0*122  OtMINUED) 


■OFTOTOC  DATA 


AVERAGE  MA6ER  C F  C&0AT  OiPANIES  PER  ERIOCE  SLICE 


« 


(COUNTRY 

1 

2 

3 

sector 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

41.57 

38.86 

36.74 

29.00 

21.58 

28.62 

26. 0G 

0.00 

222.5 

2 

37.75 

31.16 

22.93 

35.33 

31.56 

0.00 

0.00 

42.00 

201.1 

3 

0.00 

008 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

18.33 

18.33 

36.6 

TOTAL 

79.42 

70.41 

58.67 

64.33 

53.14 

28.62 

44.42 

60.33 

460.3 

AVERAGE  NACER  CF 

CORPS 

COMPANIES  PER  BRIGADE 

sues 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.44 

9.76 

8.29 

13.03 

4.77 

10.18 

9.97 

0.00 

(51.4 

2 

6.87 

8.75 

4.39 

7.35 

8.51 

0.00 

0.00 

6.44 

42.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.23 

2.35 

8.5 

TOTAL 

12.31 

18.52 

12.68 

20. 38 

13.27 

10.18 

16.20 

8.79 

112.3 

C5 


AVERAGE  NLAGER  OF  TVR  AfWY  CaPANIE5  PER  SHGACE  SUCH 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.85 

8.88 

9.33 

14.25 

3.89 

11.62 

10.25 

0.00 

64.6 

2 

8.39 

7.78 

4.95 

8.14 

6.52 

0.00 

0.00 

4.06 

38.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.41 

1.48 

7.8 

TOTAL 

15.04 

16.67 

14.28 

22.39 

ie.21 

11.62 

16.66 

5.55 

112.4 

fi 


AVERAGE 

MAST?  CEV8AT  UNITS  IN  TVE  TVEATER 

COUNTRY 

1 

7 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

58.33 

178.73 

132.27 

5.80  103.60 

417.87 

313.00 

0.00 

1209.6 

2 

463.00 

284.00 

344.00 

318.00  284.00 

0.00 

0.00 

504.00 

2187.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  8.00 

0.00 

110.00 

275.00 

385.0 

TOTAL 

511.33 

462.73 

476.27 

323.80  387.60 

417.87 

423.00 

779.00 

3781.6 

s 


AVERAGE  NJ«H  CCRP5  UNITS  IN  TVE  TVEATER 


s 

to 


SETCR 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

7.62 

44.91 

29.84 

2.61 

22.86 

148.60 

119.62 

0.00 

376.0 

82.38 

78.79 

56.86 

66.19 

76.55 

0.00 

0.00 

77.24 

447.0 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

37.38 

35.26 

72.6 

90.00 

123.70 

95.70 

68.80 

99.43 

148.60 

157.00 

112.50 

895.7 

3 

-U 

j 


V, 


ft* 


CCLNTRY 


/ 


-  (MO 22  CONTINUED)  v  AttRACE  AUGER  TVR  A*AY  UNITS  IN  TVC  TVEATER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

sarro? 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.31 

40.90 

33.58 

2.85 

17.71 

169.70 

123.05 

0.00 

387.1 

2 

100.69 

7B.00 

74.32 

73, 23 

58.66 

0.00 

0.00 

48.75 

425.6 

3 

0.00 

6.00 

0.00 

6.00  0.00 

0.00 

38.45 

22.25 

60.7 

TOTAL 

110.00 

110.90 

107.90 

70.10 

76.37 

186.70 

161.50 

71.00 

8B3.4 

AVERAGE  AUGER  DIVISION  UNITS  IN  TVE  TVEATcR 


OQUNTRT 

1 

2 

3 

serrcR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.47 

1.53 

1.20 

0.07 

1.6B 

4.87 

4.00 

0.00 

13.7 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00  3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

4.47 

4.53 

6.20 

3.07 

4.80 

4.S7 

8.00 

9.00 

42.7 

AVERAGE  AUGER  OF  ATTACKS  CN  TYPE  COiOkT  UNITS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.53 

26.40 

19.07 

0.00 

8.60 

146.93 

121.40 

0.00 

323.9 

2 

158.80 

97.80 

132.13 

118.80 

117.20 

0.00 

0.00 

177.27 

801.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

35.20 

61.13 

96.3 

TOTAL 

180.33 

124.20 

151.28 

118.60 

125.80 

146.93 

156.60 

236.40 

1222.0 

AVERAGE  AUGER  OF  ATTACKS  CN  TYPE  CORPS  UNITS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.22 

9.57 

4.93 

0.00 

4.34 

33.20 

19.43 

0.00 

72.7 

2 

22.48 

21.67 

15.94 

18.53 

18.06 

0.00 

0.00 

11 .26 

108.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.97 

5.49 

11.4 

TOTAL 

23.67 

31.33 

28.87 

18.53 

22.40 

33.20 

25.40 

17.47 

192.8 

AVERAGE  AUGER  CF  ATTACKS  CN  TYPE  1H?  *fUf  UNITS 
SECTOR 

OCWnTf  1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL 

1  9-52  2.74  1.72  0.00  0.37  10.67  3.40  0.00  19.4 

2  9.35  6.13  5.75  6.80  2.70  0.00  0.00  1.46  32.1 

3  0.00  0  00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.67  1.6 

TOTAL  9  87  8.87  7.47  6.80  3.07  10.67  4.40  2.13  53.2 


-  (WV122'CCNTIMJED)'‘AVERAG£  MAGER  OF  KITS  RE3JIRED  BY  COCAT  TYPE  UNITS  AFTER'ATTACK  (FOR  DETECTION  AM)  UN4A3CING 


SBDTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.86 

46.31 

33.63 

0.00 

15.46 

221.56 

176.78 

0.00 

466.6 

2 

227.38 

160.34 

197.44 

171.32 

175.46 

0.00 

0.00 

250.69 

1172.6 

3 

e.ca 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50.06 

84.39 

134.4 

TOTAL 

231.23 

195.06 

231 .07 

171.32 

190.97 

221.56 

226.84 

335.08 

1803.7 

AVSWGC  MAGER  CF  KITS  RSDIRED  ETY 

CORPS 

TYPE  IN  ITS 

sancR 

AFTER  ATTACK 

(FOR  DETECTION  AM)  lAAPSCIM)) 

OXNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7.74 

57.59 

31.91 

0.00 

27.03 

184.25 

112.30 

0.00 

420.8 

2 

144.01 

134.96 

103.99 

121.65 

115.52 

0.00 

0.00 

77.96 

698.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

34.50 

36.74 

70.2 

TOTAL 

151.75 

192.56 

135.90 

121.65 

142.55 

184.25 

146.80 

113.70 

1189.1 

AVERAGE  MACES  CF  KITS 

RSUIRED  8Y 

TVR  AMufY  TYPE  UNITS 

AFT®  ATTACK  (PCR  DETECTION  AM)  IMAGING) 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.85 

13.53 

11.20 

0.00  1.53 

52.85 

19.46 

0.00 

101.4 

2 

53.10 

32.37 

38.20 

42.55  13.22 

0.00 

0.00 

8.79 

18B.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

5.74 

4.06 

9.8 

TOTAL 

55.95 

45.90 

49.40 

42.55  14.75 

52.85 

25.20 

12.85 

299.4 

MAGER  OF  OCM3AT  NBC  TEAAG  EACH  WITH  5  REXN 

SQUAGS 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

3.00 

2.00 

0.00  2.00 

5.00 

5.00 

0.00 

18.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00  3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

6.00 

7.08 

3.00  5.00 

5.00 

7.00 

9.00 

47.0 

MAGER  CF  CORPS  NBC  TEA66  EACH  WITH  5  REXN 

saws 

SHTTTH 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00  2.00 

5.00 

5.00 

0.00 

15.0 

2 

6.00 

7.00 

9.00 

7.00  7.00 

0.00 

0.00 

9.0Q 

45.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

4.00 

9.00 

13.0 

TOTAL 

7.00 

8.00 

10.  @e 

7.00  9.00 

5.00 

9.00 

18.00 

73.0 

MAGER  CF  TNR  ArtAY  NEC  TEA46  EACH  WITH  5  RSXN 

93JA0S 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  2.00 

4.00 

4.00 

0.00 

10.0 

2 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00  5.00 

0.00 

3.00 

5.00 

29.0 

3 

.  0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.90 

0.00 

3.30 

4.30 

7.0 

TOTAL 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00  7.00 

4.00 

7.30 

9.00 

46.0 

AVERAGE  MAGER  CF  UCVE5  IN  EACH  SECTOR  PER  OAY  CF  BATTLE 

0.98 

1.06 

0.30  0.49 

0.27 

0.19  0.32  0.39 

44 
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RESULTS  FOR  W1 25  FCR  CATS  -1  TWCUW  15 


t 


AVERAGE  HJJBER  U12A1  OS  FILTHS  RHJJIRED  FCR  U7A1  FILTER  UNITS  FCR  EXP  CAT  OF  BATTLE 
(BXAL  MAGER  CF  M13  PARTICULATE  FILTERS  ALSO  REUIRED) 


/ 


OQJTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

S 

7 

B 

TOTAL 

1 

e.ia 

0.50 

0.80 

0.07 

0.23 

3.46 

3.10 

0.00 

8.4 

2 

1.94 

0.90 

1.78 

1.71 

0.74 

0.00 

0.00 

0.61 

7.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.97 

0.28 

1.2 

TOTAL 

2.12 

1.40 

2.58 

1.78 

0.97 

3.46 

4.06 

0.88 

17.3 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1000  TOTS 

OXNTRr 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.02 

0.01 

0.02 

0.02  0.01 

0.03 

0.03 

0.00 

0.0 

2 

0.02 

0.01 

0.02 

0.02  0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.03 

0.01 

0.0 

AC 

0.02 

0.01 

0.02 

0.02  0.01 

0.03 

0.03 

0.01 

0.0 

AVERAGE  MAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER 

leee  ccvgat 

TOPS 

OOLNTHY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.0 

2 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

e  30 

0.00  9  03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MAGER  REDJIRED  PER  CAY  PER 

1000  CORPS 

TOPS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.02 

0.03 

0.04 

0.02 

0.02 

0.03 

0.05 

0  00 

0.0 

2 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

8.02 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.02 

0.0 

AVG 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.02 

0.03 

0.05 

0.02 

0.0 

AVERAGE  MAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1000  TVR  AFMf  TOPS 

OOLNTW 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.06 

0.03 

0.0(7 

0.03  0.02 

0.06 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.06 

0.03 

0.07 

0.07  0.02 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.07 

0.02 

0.0 

AVG 

0.06 

8.03 

0.07 

0.07  0.02 

0.06 

0.06 

0.02 

0.0 

■v 
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AVERAGE  HUBER  OF  KJS=ITALS  IN  COBAT  1X1 TS  ATTACKED  Bf  WN-PERSI5TENT  BLCCD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  OP  HOSPITALS  IN  CORPS  LNI7S  ATTACKED  BT  NON-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 


OQLN7RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.C0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.0 

AVERAGE  NUGER  CP  HOSPITALS  IN  TVR  yWrLNITS  ATTACKED  BY  NON-PERSISTENT  BUOCD  AGENTS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

e.e 

2 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  OP  KH>ITALS  IN  THE  TVCATER  IN  OOB4T 

UNITS 

SECTOR 

CCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

8.00 

8.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

3  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  Cr  HOSPITALS  IN  TVC  THEATER 

IN  COPS 

LNITS 

SECTOR 

qxntry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

a.se 

3.40 

3.39 

0.29 

1.53 

12.87 

16.00 

0.00 

38.1 

2 

6.41 

5.74 

7.48 

7.15 

5.04 

0.03 

0.00 

4.46 

36.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

2.04 

7.0 

TOTAL 

7.00 

9.23 

10.87 

7.43 

6.57 

12.87 

21.00 

6.50 

81.4 

AVERAGE  WAGER  CP  l-CEPITALS  IN  T>€  THEATER 

IN  11-R  AfWT  UNITS 

SSTTCR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.44 

3.18 

5.79 

0.47 

1.06 

26.33 

19.35 

0.30 

57.2 

2 

15.56 

4.40 

12.64 

12.20 

3.31 

e.ee 

0.00 

2.40 

50.5 

3 

9.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.06 

5.35 

1.10 

7.0 

TOTAL 

17.90 

7.57 

18.33 

12.57 

4.37 

26.33 

25.00 

3.50 

114.8 

VwW.N-  ^V.\vV-i->\V.vw.v\\\ykA.V.V-.V-v^VAV*^-JV- -V  A'.VViAVW.' V-V  '.V  *vy,V. 


I 


RESULTS  FDR  W12R  FO?  DAYS  1  THCUX  IS 


AVERAGE  HABER  U12A1  OS  FILTERS  REQUIRED  FOR  Y6A3  FILTER  UNITS  FOR  EACH  DAY  OF  BATTL 
(EELAL  HABER  CF  Ml 3  PARTICULATE  FILTERS  REQUIRED) 


COUNTRY 

1 

2 

3 

santR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.63 

8. SB 

6.91 

0.2S 

S.09 

29.69 

25.01 

0.00 

78.1 

2 

0.39 

2.77 

2.'j 

0.30 

2. a 

0.00 

0.00 

0.29 

9.0 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.13 

0.13 

0.2 

TOTAL 

3.02 

11.36 

9.58 

0.58  1  7. 

29.09 

23.10 

0.42 

87.5 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 

sarrcR 

OCLNTW 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AYG 

1 

0.22 

0.18 

0.18 

0.07 

0.21 

0.22 

0.23 

0.00 

0.2 

2 

0.00 

0.04 

0.04 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0b 

0.0 

aYC 

0.03 

0.00 

0.09 

0.01 

0.08 

0.22 

0.19 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER' DAY  PER 

1000  COBAT 

TROOPS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

SgTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AYG 

1 

0.37 

0.29 

0.30 

0.16  0.36 

0.47 

0.53 

0.00 

0.4 

2 

0.00 

0.06 

0.a 

0.00  0  05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AYC 

0.04 

0.13 

0.14 

0.01  0.13 

0.47 

0.41 

0.00 

0.1 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TRCCP5 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SgTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AYG 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

AYG 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TH?  AFAtf  TROOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AYG 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.00  0.00 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

AYG 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

*.  a  , 
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* - SUffCRnW  OATA 


MBVOL  HAGER  FILTERS  RETIRED  BY  U5S1  AAV  TYPE  EUITVENT  EACH  DAY 

SETCR 

OOLNTRY  1  2  3  4  5  8  7  8  TOTAL 

1  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.8 

2  8^88  e’ee  e.ae  8.88  8.ae  8.ee  8.ee  e.ae  8.8 

3  8.88  8.88  8.08  8.88  8.88  8.88  8.88  8.08  8.8 

TOTAL  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.08  8.00  0.0 


AVERAGE  HAGER  FILTERS  PSJJIRED  BY  MB  AVLB  TYPE  Eli  [EVENT  EA04  CAY 

sancs 

OOLNTRY  1  2  3  4  3  8  7  8  TOTAL 

1  0.38  1.18  8.81  8.83  8.98  2.9?  2.24  8.88  8.5 

2  8.18  8.19  8.28  8.88  0.19  8.88  0  08  80S  0.8 

3  8.88  0.08  0.08  8.88  0.08  8.88  8.83  0.02  0.0 

TOTAL  8.48  1.37  1.81  0.11  1.08  2.97  2.28  8.87  9.3 


AMRAGE  HAGER  FILTERS  RBUIHE  BY  M13B  FTC  TYPE  SDIRyfNT  EACH  DAY 

SETTER 

OOLNTRY  1  2  3  4  5  8  7.8  TOTAL 

1  8.08  8.88  0.08  8.80  8.08  0.08  0.00  0.08  0.8 

2  0.88  8.88  0.08  0.88  0.00  0.08  ,  8.08  0.6»  8.8 
3  8.88  0. 88  8.08  0.88  0.88  0.08  8.08  8.08  0.8 

TOTAL  0.88  0.88  0.00  0.88  0.08  8  «8  0.08  008  8  * 


AVERAGE  HAGER  FILTERS  HB3JIRED  BY  MJ7BRECV  TYPE  B3JIPVENT  EACH  DAY 

OOLNTRY  1  2  3  4  5  0  7  8  TOTAL 

1  0.30  1.88  1.48  8.87  0.S3  4  83  2.93  8.88  11.7 

2  0.88  0.33  8.33  0.80  0.33  0.88  0.08  0.88  1.0 

3  0.00  8.88  8.88  0.80  0.88  0.88  0.08  0.08  0.8 

TOTAL  0.39  ,  2.22  1.73  0.87  1.18  4.83  2.93  8.08  12.7 


AVERAGE  HJGER  FILTERS  REQUIRED  BY  bGB  RBCV  TYPE  KUTTVENT  EACH  DAY 

OOLNTRY  1  2  3  4  5  8  7  8  TOTAL 

1  1.08  5.31  4.71  0.19  3.30  22  09  19.03  0.00  57.9 

2  0.29  2.24  2.11  0.22  2.13  0  00  0.00  0.24  7.2 

3  0.00  0.00  0.08  4.08  8.08  0  08  8.11  0.11  0.2 

TOTAL  1.96  7.70  8. 82  0.41  3.48  22.68  19.96  0.30  05.4 


AVERAGE  HAGER  OF  V661  AAV  TYPE  BUJfVCNr  IN  CCVGAT  LNITS  ATTACKED  BY  HH-PSFSI STENT  9UTD  AGENTS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SEDCR 

3 

8 

7 

8 

total 

1 

0.90 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

9.60 

e.90 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.90 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  60 

9  00 

9.00 

9.00 

0  00 

0.0 

total 

0.00 

0.00 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.0 

48 


(*026  axry -MMX  HAGER  OF  M»l  -MV  TYPE  BXfiaCNT  in  oockt  lnits  attacked  bt  HN-PERSISTENT  8L0C0  AGENTS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  9 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

•  .06 

•.06 

•  N 

0.06 

•  .00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

•  .00 

0.06 

0.0a 

0.00 

6.00 

0.00 

•  .00 

0.00 

0  0 

3 

0.06 

•  .00 

6.00 

0.00 

0.06 

•  .00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

•.06 

•.06 

•.06 

0.00 

•.00 

•  .00 

•.0* 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

CF  Ml  32 

ftc  type  suiFverr  in  oaeAT 

SECTOR 

LNITS  ATTACKED  Bf  NO4-P0CISTENT  BLOOD  AGENTS 

COLNTRY 

T 

2 

3 

4  9 

0 

7 

• 

TOTAL 

1 

6.00 

0.00 

0.06 

0.00  0.00 

0.00 

•  .00 

•  .00 

6.0 

2 

0.00 

•  00 

0.0* 

0.00  0.00 

•  .00 

•.00 

0.00 

0.0 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00  *00 

•  .00 

•  .00 

0.00 

•  .0 

TOTAL 

•-00 

•  .00 

•.0* 

0.00  0.00 

•  .00 

a. 0o 

0.00 

0.0 

AMRACE  HAGER 

CF  A67CRECV  TTPE  S3JTAENT  IN  CCVGAT 

SBDTCR 

LNITS  ATTACKED  Bf  TEN-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

OOLNTTTT 

1 

2 

3 

4  9 

0 

7 

a 

TOTAL 

1 

•  .00 

0.06 

6.06 

0.00  6.00 

•  .00 

•  06 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00  6.06 

0.00 

0.00 

6.06 

0.6 

3 

6.06 

0.00 

0.00 

«.A0  0.06 

6.00 

6.00 

0.M 

0.0 

TOTAL 

0.0* 

0.06 

0.0* 

0.00  6.0* 

•.06 

•  06 

0.00 

0.0 

AMRAGE  HAGER 

OF  MSB 

RHV  TtPL  B3JIEA®ff 

IN  CCA8AT 

LNITS  ATTACKED 

t(  HN-POSISTENT 

BLOOD  AGENTS 

SECTOR 

oclniw 

1 

2 

3 

4 

9 

0 

7 

8 

TOTAL 

i 

•.00 

•  33 

•  a* 

•  06 

0.27 

1*.47 

10.06 

0.00 

22.4 

2 

•  .00 

1.20 

1.07 

0.06 

1.07 

6.06 

•  00 

0.00 

3.3 

3 

0.00 

0.00 

•  .00 

0.00 

•  00 

•  60 

0.00 

0.00 

0.6 

TOTAL 

•  .00 

1.33 

1 .57 

0.00 

1.33 

1*.47 

10.0* 

0.00 

25.0 

AVERAGE  HAGCR  Of  WBS1  AW  TrPE  B3JIMNT  IN  CORPS  LNITS  ATTACKED  BY  HN-PER5ISTENT  BLOOD  AGENTS 

sector 

CONTRY  1  2  3  4  5  8  7  8  TOTAL. 


(W 126  CZXT)  MSBVCE.  NA6ER  C F  MB6-ZMB  TYPE  BXKftOIT  IN  CORPS  tXITS  ATTACKED  BY  NX-PERSISTENT  ft  OP  /CENTS 


3 


SETTER  Q 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

TOTAL 

8 

1 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

0.0 

2 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

0  0 

3 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

8.0 

TOT/*. 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

1 

Aft£R/CC  MASER  OF  W132  FTC  TYPE  BDIFVENT  IN 

CCFPS 

INITS  ATT/CXID  3Y  NX-PERSISTENT  ftCCD  /GENTS 

m 

TR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

S 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

0.0 

2 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

0.0 

3 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

0.0 

TOTAL 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

ANWCE  NLMKR  or  W67WKV  TYPE  BX'IftfNT  IN  OCRPS  UNITS  ATT/CXE)  BY  MX-PERSISTENT  BLOOD  /CENTS 


COUNTRY 

T 

2 

3 

SETTER 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

3 

T 

e.w 

«.W 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

2 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

3 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

Of 

TOTAL 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

COUNTRY 

tHB¥G£  HABER  OF  MB  NKV  TYPE  80JIPWENT  IN  CCPPS 

SETTER 

T  2  3  4  9 

UNITS  ATT/CXID  BY  MX-PERSIST1NT  BUXD  /CENTS 

6  7  8  TOTAL 

4 

ft 

1 

0.00 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

v\ 

2 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

3 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

TOTAL 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

i 

ANER/CC  NLL8ER  Of  UMT 

Z/V  TYPE  B3JtfV*NT  IN  TVR  Z/VY  UNITS  ATTZOYED  BY  NX-PERSISTENT  SUED  /CENTS 

§ 

COUNTRY 

T 

2 

3 

SETTER 

4  S 

6 

7 

8 

total 

1 

0  00 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

0  0 

,  Y* 

2 

e.ee 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

3 

0.08 

e  w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

total 

e.w 

e.w 

e.w 

e.w  e.w 

e.w 

e.w 

e.w 

e.e 

-j 

» 

yr* 
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1*1 2ft  CENT)  AVOTAGE  MAGS?  CP  MM  AVIS  Tift  SQUIRCNT  IN  TVR  AO*  UMTS  ATTACfcHl.&T  ECN-PERS1STENT  BLCCD  /CENTS 


SECTOR 


CONTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

ft.ee 

•.» 

e.ee 

•  ee 

e.ee 

•  m 

e.ee 

e.e 

2 

e.M 

e.ee 

•  ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

•.e 

3 

•.ee 

•.ee 

».ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

•  « 

e.ee 

•.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

•.ee 

a.ee 

e.e 

AVERAGE  HAGER  CF  Ml 33  FTC  TYPE  BXJIFVENT  IN  TVR  AEWY  UNITS  ATTAOCED  Bf  HN-PERSISTENT  BUXD  /CENTS 


OCLNTOY 

1 

2 

3 

4 

SEETCR 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e  ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

•.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.fta 

e.ee 

e.e 

AVWCE  HAGER  OF  U57BRBV  TYPE  2EIFVENT  IN  THE  MW Y  UNITS  ATTXXED  Bf  NJt-PERSISTENT  SUED  /CENTS 


CONTRY 

1 

2 

3 

SEETCR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

•.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

•.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e* 

e.e 

3 

e.ee 

a.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

MWZ  HAGER  CF  USB  REV  TYPE  BUBMiNT  IN  THE  AfWY  UNITS  ATTCXED  BY  HN-PERSISTENT  BUXD  AGOTTS 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

•.ee 

e.ee 

•.oe 

e.ee 

e  ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ea 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  OF  WOS1 

2  3 

AAV  TYPE  BXIIFVCNT 
SEETCR 

4  3 

!N  T>€  TVEATER 

e 

IN  COGA.T 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

a.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

9.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

(W126  (XSTTHJB3T  ' 

AVe*CE  NJ£CT  CF  MS0  AVUJB'TTPE  BXlIFVefT  IN  TVE  THEATER  W 
SETCR 

CCMBAT 

in  ns 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

11.29 

34.49 

23.29 

9.99 

29.49 

84.99 

64.09 

9.09 

244.8 

2 

9.00 

4.99 

4.09 

9.99 

4.09 

0.09 

9.69 

0.ee 

12.0 

3 

9.99 

9.99 

9.99 

0.09 

9.09 

0.09 

0.09 

0.09 

0.0 

TOTAL 

11.29 

38.40 

27.23 

0.99 

39.49 

84.99 

94.09 

0.00 

256.8 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  MJfiER  CF  M132  FTC  TYPE  E3JIRENT  IN  T>€  TVCATER  IN 

SETTER 

2  3  4  5  6 

GOatT 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.09 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.69 

0.00 

0.09 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

€.09 

0.00 

0.00 

0.0 

00UN1RY 

1 

AVEWCE  MAfiER  CF  1*78®?/  TYPE  SUIFUCNT  IN  T>€  THEATER  IN  OOCAT 

SETCR 

2  3  4  5  6  7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

17.73 

50.97 

41.87 

2.99  24.89 

129.U3 

68.09 

0.00 

352. 0 

2 

0.00 

10.90 

10.00 

9.99  19.99 

0.09 

0.00 

0.00 

30.0 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.99 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

17.73 

06.97 

51.87 

2.99  34.89 

129.93 

68.99 

0.09 

382.0 

AWCC  NUkKR  CF  1*8  RKV  TYPE  B3UIB4SNT  IN  (THE  TTCATER 

IN  COfiAT 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

49.09 

15a. 29 

114.80 

5.49  91.29 

354.49 

296.99 

0.00 

1033.0 

2 

6.99 

26.99 

26.99 

0.00  28.96 

6.09 

6.99 

0.00 

78.0 

3 

9.09 

9.09 

0.99 

9.09  9.99 

9.09 

6.09 

0.00 

9.0 

TOTAL 

49.09 

178.29 

149.89 

5.49  117.29 

354.49 

266.60 

0.99 

1111.0 

COUNTRY 

1 

A VERACEI  MNBER  CF  1*51 

2  3 

AAV  PIPE  B3JIB4VT  IN  TVC  TVCATEF 
SKTCR 

4  5  6 

IN  OCR’S 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

9.00 

6.09 

0.00 

0.00 

0.00 

6.90 

0.00 

3  00 

9.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

9.0 

TOTAL 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  1*0  AVljJ  TYPE  B3JIPENT  ] 

[N  TVE  TVEATER 

IN  CCRPS 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

S 

TOTAL 

1 

0.27 

1.00 

0.96 

9. a  0.53 

4.17 

3.29 

0  00 

10.3 

2 

2.97 

1.70 

2.13 

2.30  1.77 

0.99 

0.00 

1.40 

12.2 

3 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00  9.00 

0.00 

1.03 

0.64 

1.S 

TOTAL 

3.24 

2.70 

3.09 

2.36  2.30 

4.17 

4.32 

:.04 

24.2 
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0*128  COflTMJED)  ALERACE  NLiCB?  CT  M132  FTC  TYPE  EQJIFVPff  IN  THE  HEATER  IN  CORPS  UNITS 

SECTOR 


country 

1 

2 
3 

TOTAL 


1 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 


2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


4 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


6 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


7 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


a 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


TOTAL 


e.e 

e.e 

e.e 

e.e 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


AVEWCE  MASER  OF  A678REV  TYPE  DJIMNT  IN  TVE  TVEATER  IN  CORPS 

S82TCR 


2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


4 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


5 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


8 

e.ee 
e  ee 
e.ee 
e.ee 


7 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


UNITS 

8 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


TOTAL 


e.e 

e.e 

e.e 

e.e 


COUNTRY' 

1 

2 
3 

TOTAL 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

total 


AVERAGE  MASER  OF  kflB  REV  TYPE  BJJWENT  IN  TVE  TVEATER  IN  CORPS 

SETTER 


UNITS 


e.ee 

e.ee 


2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


SECTOR 


4 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


5 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


8 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


7 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


8 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 


TOTAL 


e.e 

e.e 

0.0 

0.0 


S 


e.36 

i 

1.80 

j 

1.27 

e.12 

9 

1.33 

0 

5.17 

7 

3.79 

8 

e.ee 

TOTAL  KM 

15.5  }vVi 

3.94 

3.14 

2. SB 

3.24 

3.47 

e.ee 

e.ee 

5.41 

21 .9 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1.81 

2.47 

4.30 

4.95 

4.07 

3.36 

4.se 

5.17 

7.8B 

7.88 

4i  :8  |g 

y 

AVERAGE  MASER  OF  WBS1 

AAV  TYPE  BX1BENT  IN  TVE  TVEATER 

IN  TVR  AMY  UNITS 

Si 

$ 

ilNs 


COUNTRY 

1 

2 

3 

total 


AVERAGE  MASER  CF  M90  AVLB  TYPE  BU1RENT 

IN  TIE  THEATER 

IN  TER  AMY  UNITS 

57 

i 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

•'  e.ee 

0.00 

0.0 

$’ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

,\v 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

•>v 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

9.60 

0.0 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  MJEER  CF  Ml  32 

FTC  TYPE  BUIFVCNT  IN  TVE 
SECTOR 

TVEATER 

IN  TVR  AMY  UNITS 

‘ 

r*.". 

fWj 

1 

0.00 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

0.90 

3.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

0.03 

e.ee 

e.ee 

e.e 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

0.00 

0  00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

&j 

,;v;| 
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(Wfl26  axmJED)  -AWSWGE  NLtfiER  OF  b67SSEY  TVJE  HUIftENMNiTHE  TKATER  IN  TH?  #VT  INITS 

sna? 

CONTRT 

1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

eee  see 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

9.0 

3 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  NJifiER  CF  kBB  REV  Prt=E  B3JIF4ENT  IN  TVE  TVEATER  IN  TH?  tfWT  OUTS 

COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.44 

1.36 

1.19 

e.i3 

0.71 

7.17 

5.18 

e.ee 

16.1 

2 

4.78 

2.19 

2.58 

3.46 

2.35 

e.ee 

e.ee 

1.92 

17.2 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1.62 

e.ee 

2.5 

TOTAL 

5.20 

3.56 

3.77 

3.56 

3.66 

7.17 

6.80 

2.80 

35.9 

,'J 
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RESULTS  POR  W127  FCR  CAYS  1  TWCUCH  15 


AVERAGE  MASER  M18  OS  FILTERS  RSUIRED  FOR  M13A1  FILTER  UNITS  TOR  EX*  DAY  OF  BATTUE 


(HALF  AS  M*NY  W19  PARTICULATE  FILTERS  RBUIRE3) 

COUNTRY 

1 

2 

3  4 

sanoR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.37 

15.40 

2.06  0.15 

4.30 

25.57 

15.03 

0.00 

62.9 

2 

e.ea 

6.60 

4.73  0.00 

5.67 

0.00 

0.00 

0.00 

17. e 

3 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.37 

22.06 

6.79  0.15 

9.97 

25.57 

15.03 

0.00 

79.9 

average 

MASER  RSUIRED  PER  CAY 

PER  1000  7R3CPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.03 

0.32 

0.05 

0.04  0.17 

0.19 

0.15 

0.00 

0.1 

2 

0.00 

0.06 

0.06 

0.00  0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.17 

0.06 

0.00  0.10 

0.19 

0.11 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER 

RSUIRED  PER  CAY  PER  1000 

cosat 

TRDCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.06 

0.53 

0.09 

0.09  0.51 

0.42 

0.33 

0.00 

0.3 

2 

0.00 

0.15 

0.11 

0.00  0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.01 

6.30 

0.10 

0.00  0.17 

0.42 

0.25 

0.00 

0.1 

AVERAGE  MASER 

RSUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TRDCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE 

MASER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TW  AAif  TRDCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0  90 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0-0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.00 

e.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

era 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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-  0*127  OOflTHJED) 


- SLFPCRTOC  DATA 


AVERAGE  NLA6ER  FILTHS  RSHIIRED  BY  U72B  CEV  TYPE  BUIFVENT  EACH  DAY 

SECTOR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4  ■ 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

see 

0.31 

0.24 

0.01 

0.22 

0.74 

0.57 

0.00 

2.1 

2 

e.ee 

0.07 

0.07 

0.00 

0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

3 

s.se 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.06 

0.37 

0.31 

0.01 

0.29 

0.74 

0.57 

0.00 

2.3 

AVERAGE  NLA6ER  FILTHS  RSX1IHED  BY  USB  TAf*  TYPE  BHIftENT  EXX  CXY 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.2B 

15.15 

1.82 

0.14 

4.08 

24.83 

14.47 

0.00 

60.7 

2 

0.00 

6.53 

4.67 

0.00 

5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

16.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.28 

21.66 

6.46 

0.14 

9. SB 

24.83 

14.47 

0.00 

77.5 

AVERAGE  NUCER  CF  M72B  CSV  TYPE  HUIftENT  IN  COSAT  LNITS  ATTACKED  BY  MU-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 


COLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

IS 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MA6ER  OF  MSS  TAfK  TYPE  B3JIR4NT  IN  COSAT  LNITS  ATTACKED  BY  MU-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

5.67 

0.40 

0.00 

0.00 

16.80 

12.33 

0.00 

35.2 

2 

0.00 

5.90 

3.73 

0.00 

4.67 

0.00 

0.00 

0.00 

14.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

6.00 

11.27 

4.13 

0.06 

4.67 

16.80 

12.33 

0.00 

46.2 

AVERAGE  MASER  CF  M728  CEV  TYPE  B3UIB*NT  IN  CORPS 

SECTOR 

LNITS  ATTACKED  BY  MU-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLA6ER  CF  ME0  TAAK  TYPE  SHIPMENT  IN  CORPS 

SECTOR 

LNITS  ATTACKED  BY  MU-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

OOJNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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0*f^l27  OCNT)' AVERAGE  AUGER'S  U726  C£V  TYPE  SDIACNT  IN  TVR  A«2Y  tNITS  ATTACXE)  BY  AOA-PSTSISTENT  BLCCD  MX NTS 


sctcr 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

a.ee 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

e.ae 

e.e 

2 

a.ee 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

e.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

0  0 

3 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

c.ee 

a.ae 

a.ae 

e.ae 

e.e 

TOTAL 

o.ee 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

e.ae 

0.00 

e.e 

AVER  ACE  AUGER  CF  MSB 

TAAK  TYPE  S3JIB4NT  IN  TVR  AFLfY  UNITS  ATTACKED  BY  KN-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 

SECTOR 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

a.ae 

0_00 

a.ae 

e.ae  e.ae 

e.ae 

a.ae 

e.ae 

e.e 

2 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

a.ae  e.ae 

a.ae 

e.ae 

a.ae 

e.e 

3 

a.ae 

a.ae 

a.ae 

e.ae  e.ae 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

e.e 

TOTAL 

a.ae 

a.ae 

e.ae 

a.ae  e.ae 

a.ae 

e.ae 

e.ae 

e.e 

AVERAGE  AUGER  CF  VC72S  CEV  TYPE  BXIIFUENT  IN  TV€  TVEATU?  IN  COGAT  UNITS 

SECTS 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.80 

9.20 

7.20 

0.40 

6.00 

22.20 

17.00 

a.ee 

66.4 

2 

a.ae 

2.00 

2.ee 

e.ae 

2.00 

e.ae 

e.ae 

a.ee 

6.0 

3 

a.ee 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

3.0 

TOTAL 

2.80 

11.20 

9.20 

a. 4e 

8.60 

22.20 

17.00 

e.ae 

71.4 

AVERAGE  AUGER  CF  MB0  TAAK  TYPE  S3J1FWENT  ] 

IN  THE  TVCATER 

IN  COGAT 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETS 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.40 

284.60 

42.ee 

4.20  122.40 

240.80 

64.00 

e.ae 

767.0 

2 

a.ee 

28.00 

2B.ee 

e.ae  26.ee 

e.ae 

e.ae 

e.ae 

84.0 

3 

e.ae 

a.ee 

e.ae 

e.ae  e.ae 

0.00 

a.ee 

a.ee 

■J.0 

TOTAL 

8.40 

312.80 

70.60 

4.20  •  10.40 

240.60 

64.00 

0.00 

851.0 

AVERAGE  AUGER  CF  M728 

CEV  TYPE  B3JIFUENT  : 

IN  TVC  THEATER 

IN  OSPS 

UNITS 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SETS 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

a.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ae 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

a.ee 

a.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

e.ae 

a  j3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

a.ee 

0.00 

:;.00 

a.ae 

a. 00 

e.aa 

0.00 

3.0 

AVERAGE  AUGER  CF  >J0  TAAK  TYPE  EOIIFVCNT  IN  TVE  TVCATER  IN  OSPS  UNITS 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

SECTS 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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-  (W/127  OCHTIMJEl)  NLMB?  CF  M7CB  CO/  TrPE  EWBCfl"  IN  T>€  TVCATER-  IN  TVR  AfWT  IWTS 

COJifftf  1  2  3  4  5  6  7  8 

1  see  a. ae  e.ee  e.ae  e.ae  e.ee  e.ae  e.ee 

2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.C8  0.00  0.08  8.00 

3  0.08  0.08  0.08  0.08  0.00  0.00  8.08  0.08 

TOTAL  0.08  0.08  0.08  0.08  8.08  0.08  0.08  0.08 


M&MX.  MABER  CF  M90  T#K  TYPE  SUIBENT  IN  1>€  TVEATER  IN  TH?  KW  LNITS 
OCLNTRT  1  2  3  4  5  8  7  8 

1  0.60  0.00  0.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 

2  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 

3  e.ae  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 

total  e.ee  e.ae  e.ee  0.00  e.ee  e.ae  e.ee  e.ee 


A  V. W'JnTJ4i1.VVV.^\.V  LV_%  'AVWWV'.V'A^'AIWAfW.V  V.  W  -N  VSLV  WVS  w> •«> LV’. V VV  L>  '•>  W  L>  V- VW V*  v>  -*<V>  L>  «>V5l 


RESULTS.  FCR  W12B  DAYS  1  TKtUX  IS 


average  nAetR  ve&tee  os  filths  required  for  wes/Vee  huts?  units  fcr  each  day  or  sattl 

ooKtsy 

1 

2 

3 

SSTTOR 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

i 

e.ss 

2.06 

1.61 

6.00  0.96 

5.20 

3.67 

0.00 

14.1 

2 

3.41 

2.44 

2.46 

1.61  2.35 

0.00 

0.00 

2.02 

14.3 

3 

0  00 

6.00 

0.66 

0.00  0.00 

0.00 

0.79 

0.92 

1.7 

TOTAL 

3.S6 

4.S4 

4.07 

1.71  3.31 

5.20 

4.46 

2.94 

30.1 

AVERAGE  HACER  fSOUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 

' 

settor 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.05 

0.04 

0.04 

0.02 

0.04 

0.04 

0.04 

0.00 

0.0 

2 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.03 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 

0.0 

AVG 

0.03 

0.04 

0.04 

0.02 

0.03 

0.04 

0.03 

0.02 

0.0 

AVERAGE  NLfcBER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

caetT 

TROOPS 

' 

ssno? 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.03 

0.02 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

6.01 

0.01 

0.00 

0.01 

0.03 

0.02 

0.00 

0.0 

AVERAGE  AU6ER  FED  [RED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TOPS 

SECTOR 

CEUNIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.0S 

0.07 

0.07 

0.03 

0.07 

9.05 

0.04 

0.00 

0.0 

2 

0.06 

0.07 

0.07 

0.05 

0.07 

0.00 

0.00 

0.07 

0.0 

3 

0.00 

era 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

0.07 

9.0 

AVG 

0.06 

0.07 

0.07 

0.05 

0.07 

0.06 

0.04 

0.07 

0.0 

AVERAGE  NLLGER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AfWY  TRCCPS 

caxTRr 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

i 

0.07 

0.06 

0.07 

0.02  0.05 

0.05 

8.06 

0.00 

0.0 

2 

0.10 

0.07 

0.93 

0.05  0.08 

0.00 

8.00 

0.08 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.05 

0.08 

0.0 

AVG 

0.10 

0.07 

0.98 

0.06  0.07 

0.05 

0.95 

0.07 

0.0 
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■SUPPORT  1>C  DATA 


2 

m 

% 


AVERAGE  KUGER 

FILTERS 

RB3JIRED  B'  AA/T3373  TYPE 

awftejT 

EACH  CAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.24 

0.77 

e'se 

0.03 

0.31 

1.61 

1.10 

0.00 

4.7 

2 

0.82 

0.16 

0.1S 

0.02 

0.15 

0.00 

0.00 

6.03 

0.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

TOTAL 

0.26 

0.93 

0.74 

0.06 

0.46 

1.61 

1.17 

0.04 

5.2 

AVERAGE  NJaGER 

FILTERS 

REQUIRED  BY  PATRIOT  TYPE 

BXiiFverr 

EACH  CAY 

sarrcR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.31 

1.29 

1.03 

0.06 

0.65 

3.59 

2.50 

0.00 

94 

2 

3.39 

2.31 

2.31 

1.39 

2.19 

0.00 

0.00 

1.99 

13.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.78 

0.91 

1.6 

TOTAL 

3.70 

3.60 

3.34 

1.66 

2.S4 

3.50 

3.28 

2.90 

24.9 

AVERAGE!  MJiGER  CF  /H/T3m  TYPE  BDIftENT  IN  CneuT  UNITS  ATTACKED  BY  UCN-PERSISTENT  arm  AGENTS 

sarrcR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0O 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HUBER  OF  PATRIOT  PIPE  SJJIftENT  IN  OOfiAT  INITS  ATTAtXH)  BTC  NCN-PSYSISTW  aim  AGENTS 


ii 


sbctcr 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oe 

0.00 

AVERAGE  NA6ER  OF  A<yTS073  TYPE  B3JIB-ENT  IN  CORPS 


SETTER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAL 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

7 

8 

TOTAL 

as 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

fd; 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

8.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

i| 

UNITS  ATTACKED 

BY  NCN-PERSISTENT  SUED  AGENTS 

$ 

6 

7 

8 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

ii 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

§ 

* 


0  ' 
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(WCI2B  CENT)  AVERACE  NABERCF  STRICT  TYPE  B3JIFVENT  IN  CORPS  1X113  ATTACKED  Br  NX-PBSISTENT  SUXD  /‘CENTS 


sane* 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

s 

« 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

i 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  NLJ>eER 

OF  ANA9QTO  TYPE 

BJJiaENT 

IN  7VR  AfW 

SETOR 

5 

3 

i 

i 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5  : 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee: 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

9.8 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee: 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee: 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

*  ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee: 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  NJ«R  OF  PATRIOT  TYPE  HJJIftENT  IN  TVR  ARM T  UNITS  ATTACKED  Bf  TOA-PERSISTENT  810CD  AGENTS 


SECTOR 


OCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee: 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee: 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  NLL6ER  OF  AN/T3373  TYPE  HX1IFVENT  IN 

TVE  TVEATER  IN  CO  BAT 

UNITS 

OOLNTRT 

1 

2 

3 

ssrrcR 

4  5  1 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7.ee 

22.70 

17.30 

e.90  e.ee 

47.90 

34.00 

e.ee 

137.9 

2 

e.ee 

4.00 

4.00 

e.ee  4.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

12.0 

3 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

7.ee 

26.70 

21.30 

e.9e  i3.ee 

47.ee 

34.00 

e.ee 

149.0 

AVERAGE  HA6ER  CF  PATRIOT 

TYPE  EDJIFWNT 

IN  TEC  THEATER 

IN  CCA6AT 

UNITS 

OCLNTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

0.W 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  CF  AN7T3373  TYPE  53JIF«NT 

N  TVE  THEATER 

IN  CER=S 

UNITS 

OCLNTRT 

1 

2 

3 

SSTOR  i 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.07 

0.48 

0.27 

9.32  0.19 

1.Z7 

0.91 

0.00 

3.2 

2 

0.73 

0.86 

a. 60 

9.61  0.35 

e.ee 

0.00 

0.S2 

4.2 

3 

e.ee 

8.00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.29 

0.38 

'  0.6 

TOTAL 

0.80 

1.33 

0.87 

e.53  e.84 

1.27 

1.20 

1.20 

8.1 

0*128  OCNTTHfi))  *  - 

-4N3VG&HAB ER  CF  PATRIOT 

ttpe:  Bsuiaeff  in  tec  tvcater  -in  corps 

SECTOR 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

0 

TOTAL 

1 

3.3 

21 .3 

14.11 

0.94  11.2 

54.87 

2.57 

0.00 

141.9 

2 

2.70 

3.24 

31.05 

24.3  37.92 

0.00 

0.00 

2.2 

203.9 

3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.00  0.00 

0.00 

11.43 

10.46 

27.8 

TOTAL 

2.2 

3.3 

46.77 

2.3  40.17 

54.67 

48.00 

52.3 

373.7 

AVtB*C£  HAGER  CF  A*yTS073  TYPE  SJJIftOff  IN  TVE  THEATER  IN  TV*  NVY  UNITS 


COUNTRY 

1 

2 

—  '  T  - 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AAW4CC  HABER  OF  PATRIOT 

TYPE  B3JWMNT  : 

IN  TrC  TVCATER  IN  TVR  *4*  UNITS 

COLN1RY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.10 

17.3 

10.85 

0.91 

8.31 

3.10 

2.48 

0.2 

141.0 

2 

85.90 

31.2 

37.85 

2.2 

27.85 

0.3 

0.2 

2.3 

22.8 

3 

0.00 

0.00 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

12.82 

10.81 

22.8 

total 

72. 2 

40.70 

54.2 

24.2 

2.17 

2.10 

50.30 

34.3 

373.5 
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ASWZ  HAGER  IMS  OS  FILTERS  RBXHRED  KR  IMS  UNITS  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


sano? 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.84 

18.43 

22.83 

8.24 

13.96 

126.19 

111.96 

8.88 

30 

2 

8.88 

8.2S 

8.23 

8.88 

9.88 

8.88 

8. 88 

8  88 

2 

3 

8.88 

8.88 

8.88 

8.88 

8.88 

8. 88 

8. 88 

8. 88 

mr»l_ 

8.84 

28.87 

31.07 

8.24 

23.84 

128.19 

111.96 

0  88 

32 

AVERAGE 

AUGER  REOJIRB)  PER  DAY  PER  10C8  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

ssttcr 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

8.88 

8.38 

8.61 

8  86 

8.36 

8.95 

1.11 

0.88 

2 

8.88 

8.11 

8.11 

8.88 

8.12 

e.ee 

8.88 

8.88 

3 

8.88 

8.88 

8.88 

8.88 

8.88 

8.88 

0.86 

0.88 

ANC 

8.87 

8.21 

8.28 

e.ee 

8.23 

8.94 

8.85 

0.88 

AVERAGE  HAGER 

RBUIRED  PER  DAY  PER 

1888  OOGAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SgTtR 

4  5 

6 

7 

8 

AMS 

1 

1.15 

0.63 

1.88 

8.14  1.88 

2.05 

2.43 

0.88 

1 

2 

0.88 

8.18 

8.19 

0.88  8.21 

e.ee 

8.88 

8.88 

8 

3 

8.88 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.88 

0.88 

8 

AUG 

0.11 

8.36 

0.47 

8.81  0.48 

2.86 

1.85 

0.88 

8 

OONTRY 

1 

AEWCC  HAGER 

2  3 

AB3JIRED  PER  DAY  PER 

S8CTCR 

4  5 

leee  corps 

8 

TROOPS 

7 

8 

am: 

1 

8.88 

e.ee  res 

e.ee  e.ee 

8.88 

e.ee 

8.88 

i 

2 

8.88 

e.ee  e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

8  88 

« 

3 

0.88 

e.ee  e.ee 

e.ee  e.ee 

e.se 

e.ee 

e.ee 

« 

MG 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

tee 

e.ee 

i 

AVERAGE  HAGER  RB3JISB3  HR  QAY  PER  1088  TV*  TROOPS 
5ECTCR 

OCXHTWr  1  2  3  4  5  8  7  8 


(w/ia  axriHjED)  - SLFramw  data 


AAOVCE  WAGER  FILTERS  REQUIRED  BY  Win  TEAS  EXH  DAY 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

SOTO? 

5 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

5. 86 

4.84 

15.72 

0.22 

10.24 

80.18 

78.56 

0.00 

193.3 

2 

0.00 

4.06 

3.02 

0.00 

4.38 

0.00 

0.00 

0.00 

12.3 

3 

•  00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

5.86 

8.80 

19.84 

0.22 

14.80 

80.10 

76.58 

0.60 

206.6 

COWRY 

1 

2 

ZABWCE  WAGER  FILTERS  REQUIRED  BY 
SOTO? 

3  4  5 

B?WX£lS  EZCH  GAY 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

2.30 

13.58 

7.11 

0.03  3.72 

48.00 

35.30 

0.00 

108.3 

2 

0.00 

4.20 

4.32 

0.80  4.72 

0.00 

0.00 

0.00 

13.2 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

2.30 

17.70 

11.43 

0.03  8.44 

46.00 

36.30 

0.00 

121.5 

COWRY 

1 

AWWCE  WAGER  FILTERS  REQUIRED  BY  9CT  1W5  EZCH  DAY 
SOTO? 

2  3  4  5  8  7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

•  00 

0.0 

2 

6.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

hxpxx.  wager  cr  win  iw«s  att*xed  b y  w>-persistent  blood  /cents 

SOTO? 


OOHTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

1.33 

7.80 

0.00 

4.27 

90.40 

108.73 

0.00 

221.3 

2 

0.00 

8.00 

3.33 

0.00 

6.87 

0.00 

0.00 

0.00 

20.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

9.33 

12.93 

0.00 

16.93 

90.40 

108.73 

0.00 

241.3 

AVOWCEI  WAGER  CT  Win  TWC3  ATT ZQCED  BY  KN-REF5ISTENT  NERVE  /CENTS 

SECTO? 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

total 

1 

0.11 

12.57 

40.84 

0.00 

31.37 

306.63 

272.30 

0.00 

662. a 

2 

0.00 

8  SO 

11.73 

0.00 

13.92 

0.10 

0.00 

0.00 

34.2 

3 

0.00 

0.00 

0  80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.08 

0.0 

TOTAL 

0.11 

21.15 

52.57 

0.00 

46. a 

306.63 

272.38 

0  00 

887.1 

aver/ce:  wager  cr  ewoleys  /nw®  by  wx~persistent  blxd  /cents 

soto? 


OQWFY 

1 

2 

3 

4 

5 

o 

7 

8 

total 

1 

0.00 

0.00 

3. a 

0.00 

0.00 

42.47 

a. 67 

0.00 

57.5 

2 

0.00 

5. a 

6.33 

0.00 

s. a 

0.00 

0  00 

0.00 

17.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

8.00 

0  0 

TOTAL 

0 .00 

5. a 

12.13 

0.00 

3. a 

42.47 

a. 67 

0.00 

104.8 

64 


(*v 129  axriHJED) 


AVERAGE,  MASER  CF  BRAOLETS  ATTACKED  gY  MX-PEBSISTENT  1CRVE  AGENTS 

SETTCR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

*06 

52.76 

23.22 

8.88 

0.11 

2is.ee 

186.94 

e.ee 

457.0 

2 

e.m 

13.87 

12.13 

8.88 

19.87 

8.88 

8.88 

e.ee 

46.8 

3 

eee 

e.ee 

8.88 

8.88 

8.88 

e.ee 

6.88 

e.ee 

8.8 

TOTAL 

*06 

86.57 

35.36 

8.88 

19.18 

215.86 

186.94 

e.ee 

582.1 

AVERAGE  MASER  OF  SCT  10*S  ATTACKED  Bf  MX-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

8.88 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

8.88 

8.88 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

8.88 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

8.88 

8.88 

8.88 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  MASER  CF  SGT  TOJKS  ATTACKED  BY  MX-PERSISTENT  'EM  AGENTS 

SETTER 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

OCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE 

3 

MASER  CF  U1E1  TVKS 
SEC  TUN 

4  5 

IN  TVC  TVCATER 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

189.23 

1*0.86 

311.13 

6.48 

191.87 

989.64 

938.ee 

e.ee 

2704.8 

2 

e.ee 

56.80 

56.80 

6.88 

56.86 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

186.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

8.80 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

iee.23 

156.46 

386.73 

6.48 

247.47 

989.64 

93s.ee 

e.ee 

2871.4 

OCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MASER  CF  8RAOLEYS 
SECTOR 

3  4  5 

IN  THE  TVCATER 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

95.28 

332.ee 

158.97 

1.04 

148.27 

706.46 

488.24 

0.00 

1920.7 

2 

0.00 

78.00 

78.00 

e.ee 

78.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

234.0 

3 

0.00 

6.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

95.28 

410.80 

234.97 

1.04 

226.27 

7*0.40 

488.24 

0  00 

2154.7 

OCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MASER  CF  SGT  TOK5 
SECTOR 

3  4  5 

IN  THE  TVEATER 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

0  0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

9.00 

0  00 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

RESULTS  PER  W136  PER  QMS  1  TVfCUQH  15 
AVWACE  NJCB?  OF  VC72  RATER  TEST  *015  RBUIRE)  PER  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SSTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

16.54 

36.68 

26.55 

6.07 

32.91 

158.74 

133.78 

6.66 

403.6 

2  1 

66.46 

136.13 

148.82 

133.96 

132.76 

e.ee 

e.ee 

171 .55 

877.5 

3 

6.66 

e.ee 

8.66 

6.66 

e.ee 

e.ee 

58.24 

111.80 

170.0 

TOTAL  1 

71.86 

166.21 

177.37 

133.97 

165.61 

158.74 

192.62 

263.35 

1451.2 

• 

AVERAGE  NJCER  flBDIRED  PER  DAY  PER  1686  TRIPS 

SETTER 

OOLN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.66 

6.86 

6.76 

6.62 

1.33 

1.19 

1.33 

e.ee 

1.1 

2 

1.48 

1.66 

1.96 

1.74 

1.78 

e.ee 

e.ee 

1.60 

1.6 

3 

6.66 

6.66 

8.66 

6.66 

e.ee 

e.ee 

1.86 

2.30 

2.1 

AMS 

! 

1.42 

1.33 

1.58 

1.65 

1.67 

1.19 

1.46 

1.86 

1.5 

i 

j 

average  njcer  rbuired  pb?  day  per  leee  cocat 

TROCPS 

S8ETCR 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.71 

6.85 

0.86 

e.ei 

0.94 

1.50 

1.76 

e.ee 

1.2 

2 

1.38 

1.37 

1.81 

1.51 

1.57 

e.ee 

e.ee 

1.29 

1.4 

3 

e.ee 

8.66 

6.66 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1.78 

1.50 

1.5 

AVG 

1.32 

1.17 

1.46 

1.45 

1.42 

1.50 

1.78 

1.36 

1.4 

AVERAGE  NICER  ROUPED  PER  DAY  PER  1666 

asps 

TRIPS 

SETTER 

COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.36 

1.58 

1.14 

0  63 

1.97 

1.19 

1.26 

6.66 

1.2 

2 

2.63 

2.29 

3.83 

2.46 

2.19 

e.ee 

e.ee 

2.53 

2.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2.32 

4.90 

3.5 

ang 

2.67 

1.84 

2.44 

2.33 

2.14 

1.16 

1.46 

3.24 

2.e 

| 

i 

1 

AVERAGE  NLACER  RHUIRED  PER  DAY  PER  1600  TVS  AfMT  TRIPS 

I 

SETTER 

axKrwr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

i 

e.22 

0.32 

0.28 

0.02 

1.88 

0.66 

0.73 

e.ee 

0.6 

2 

1 .26 

1.78 

1.4* 

1.64 

1.92 

0.00 

e.ee 

2.38 

1.6 

3 

e.ee 

e.ee 

0.0P 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1.62 

3.94 

2.4 

AVG  j 

1.13 

1.20 

1.06 

1.50 

1.85 

e.se 

0.93 

2.59 

1.2 

,  V 

A’ 
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(R/130  CCNTINJED) 


- SUPPORTING  DATA 


AVERAGE  HAGER  OF  KITS  RSUIRED  BY  WATER  POINT  TEAA6  IN  C06AT  AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


COLN7RY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.51 

1.87 

1.88 

6.61 

2.23 

13.86 

11.97 

0.00 

32.3 

2 

11.64 

8. 68 

14.17 

9.26 

9.14 

6.66 

6.66 

12.36 

65.2 

3 

0.66 

0. 66 

0.00 

0.66 

6.66 

6.66 

6.39 

12.65 

18.0 

TOTAL 

12.15 

16.56 

16.66 

9.27 

11.37 

13.86 

17.36 

25.61 

115.6 

AVERAGE  NJGER  Cf  KITS  RS3JIRED  BY  IGDICAL  TE*6  IN  0O6AT  AREAS  FOR  EACH  CAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.58 

11.52 

8.57 

0.61 

3.27 

59.32 

49.52 

0.00 

132.7 

2 

64.57 

41.92 

A6.34 

47.15 

48.67 

6.66 

6.66 

74.66 

321.6 

3 

6.00 

6.66 

0.66 

6.60  6.06 

6.66 

12.37 

21.82 

34.1 

TOTAL 

65.15 

53.44 

53.92 

47.16 

51.93 

59.32 

61.89 

95.82 

488.6 

AVERAGE  HAGER  CF  KITS  RBD1RED  BY  ABO  RSCONAISSANCE  IN  COBAT  AREAS  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.60 

1.86 

1.26 

6.66 

1.3 

3.66 

3.66 

0.66 

10.8 

2 

2.46 

1.80 

3.66 

1.66 

1.86 

0.66 

6.00 

2.46 

13.2 

3 

0.00 

0.06 

0.66 

0.66  6.66 

6.66 

1.3 

3.06 

4.2 

TOTAL 

3.60 

3.00 

4.30 

1.86 

3.66 

3.86 

4.3 

5.46 

29.2 

AVERAGE  HAGER  OF  KITS  RB3JIRED  BY  ABC  CGXNTAM1NATICN  UNITS  IN 

SECTOR 

COBAT 

AREAS  FCR  EACH  DAY  CF  B 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.27 

9.80 

6.53 

6. 66 

6.53 

16.33 

16.33 

0.66 

58.8 

2 

13.07 

9.80 

16.33 

9.86 

9.80 

0. 06 

9.66 

13.67 

71.8 

3 

0.00 

0.66 

0.66 

6.66 

0.66 

0.00 

6.53 

16.33 

22.8 

TOTAL 

16.33 

19.66 

22.87 

9.3 

16.33 

16.33 

22.87 

29.46 

153.5 

AVERAGE  HAGER  CF  KITS  RSUIRED  BY  WATER  POINT  TEAA6  IN  CORPS  AREAS  FOR  EACH  CAY  CF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.25 

1.31 

1.31 

0.® 

0.71 

3.57 

2.71 

8.00 

9.8 

2 

2.97 

2.18 

3.22 

2.38 

2. 39 

0.00 

0.00 

3.47 

16.6 

3 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.34 

1.59 

2.4 

total 

3.22 

3.49 

4.53 

2.40 

3.11 

3.57 

3.55 

5.86 

28.9 

-  (WC13B  CONTINUED)  AVGWGE  NU6ER  OF  KITS  R83DIRED  ST  AEDICAL  TEAV6  IN  OCR’S  AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


COLNTRi' 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.8B 

6.04 

3.ie 

e.ei 

2.74 

19.39 

11.35 

e.ee 

43.4 

2 

14.53 

13.56 

10.26 

11.47 

11.23 

e.ee 

e.ee 

8.15 

69.2 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

3.55 

4.03 

7.5 

TOTAL 

15.38 

19.62 

13.37 

11.48 

13.97 

19.39 

14.90 

12.18 

120.2 

AVERAGE  MA6ER 

OF  KITS  REQUIRED  BT  NBC 

REECFfAISSAACE  IN  CORPS  AREAS 

FOR  EACH  DAY 

OF  BATTLE 

COUNTRT 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1 .20 

3.06 

3.00 

e.ee 

9.0 

2 

3.80 

4.20 

5.40 

4.20 

4.20 

e.ee 

e.ee 

5.40 

27.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2.40 

5.40 

7.8 

TOTAL 

4.20 

4.80 

6.  ae 

4.20 

5.46 

3.00 

5.40 

10.80 

43.8 

AVERAGE  NJtBER 

OF  KITS  RB3JIRED  BY  FGC 

OEXNTAMI  NATION  UNITS 
SECTOR 

IN  OCRPS  AREAS  FOR 

EACH  DAY  CF  BATTLO 

OCUNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6' 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.Z7 

3.27 

3.27 

e.ee 

6.53 

18.33 

16.33 

e.ee 

46.0 

2 

i9.ee 

22.87 

29.40 

22.87 

22.87 

e.ee 

e.ee 

29.40 

147.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

13.07 

29.40 

42.4 

TOTAL 

22.87 

2B.13 

32.67 

22.87 

29.46 

16.33 

29.46 

58.30 

238.4 

Ave^GE  KJCS!  OF  KITS  FB3JIRED  BT  HATER  POINT  TEAA6  IN  TVR  AFVT  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


SECTOR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.17 

0.92 

e  92 

e.ee 

e.47 

2.29 

1.93 

0-00 

6.7 

2 

1.91 

1.54 

2.15 

1.51 

1.87 

e.ee 

e.ee 

2.83 

11.6 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.80 

1.29 

1.8 

TOTAL 

2.09 

2.47 

3.07 

1.53 

2.15 

2.29 

2.53 

4.13 

20.2 

AVERAGE  MJ«R  CF  KITS  RH3J1RED  9Y  MSDICAL  TEAA6  IN  THR  AFVT  AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


CONTKT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.44 

1.95 

1.17 

0.01 

0.29 

6.18 

2.15 

0.00 

12.1 

? 

6.83 

4.23 

4.07 

4.13 

1.56 

0.00 

0.00 

1.14 

21.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.70 

0.82 

1.5 

TOTAL 

7.27 

6.17 

5.24 

4.13 

1.88 

6.18 

2.85 

1.96 

35.6 

68 


-(*na>  QCNT)  AVERAGE  HA6ER-  OF  KITS  HBDIRED  BY  fSC  RSCCM4USS#CE  IN  THT  Mr  AREAS  fCR  EACH  CAY  OF  BATTLE 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

e.ee 

3.ee 

0.00 

3.00 


2 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 


3 

0.00 

2.40 

0.00 

2.43 


SECTOR 


4 

0.00 

3.00 

0.00 

3.00 


s 

1.20 

3.00 

0.00 

4.23 


S 

2.43 

0.00 

0.00 

2.40 


7 

2.40 

0.00 

1.00 

4.23 


a 

0.00 

3.00 

2.40 

3.40 


TOTAL 

6.0 

17.4 

4.2 

27.6 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  MASER  OF  KITS  RS3JIRED  BY  tec  CBINTAWN4TICN  UNITS  IN  TW  M**f  AREAS  PER  EACH  DAY  OF  BUTTLE 

SBC ICR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

0.00 

16.33 

0.00 

10.33 


1 

184.24 

23021.34 

0.00 

24105.38 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.® 

e.ee 

0.00 

6.53 

13.07 

13.07 

0.® 

16.33 

13.07 

16.33 

16.33 

0.® 

0.® 

16.33 

0  00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.® 

9.® 

13.07 

16.33 

13.07 

16.33 

22.87 

13.07 

22.87 

29.40 

AVERAGE  MASER  CF  CCA6AT  PEPIE  ATTACKED  WTTH  CHMCALS 
SECTOR 

2  3  4  5  6  7  S 

4196. SS  3143.51  0.00  1193.01  22178.06  18476.03  0.00 

15481.97  1C704.85  17571.84  18188.61  0.00  0.00  27632.37 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4689.26  8030.33 

19680.63  19848.37  17571.84  19362.62  22176.05  2X55.31  35671  90 


TOTAL 

32.6 

94.7 

22.8 

150.2 


TOTAL 

40371.5 
119500.1 

12628.6 
181502.3 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

279.06 

3097.44 

0.00 

5378.40 


1 

123.16 

2210.30 

0,00 

2333.46 


AVERAGE  MAfiER  OF  CORPS  PEOPLE  ATTACKS)  WITH  0041  CALS 
SECTOR 

2  3  4  5  6  7  8 

2120.36  1077.29  0.00  986.37  7188.98  4142.43  0.00 

4807.19  3400.02  4170.00  4140.57  0.00  0.00  2917.* 

0.00  0.00  0.00  0.00  0  80  1273.75  1336.54 

6027.55  4667.31  4179.08  5128.93  7188.98  5416.18  4254.22 


2 

583.78 

1299.96 

0.00 

1883.74 


AVERAGE  MASER  CF  TVR  AR4Y  PEOPLE  ATTACKED  WITH  OOflCALS 
SECTOR 


3 

351.93 

1167.31 

0.00 

1519.24 


4 

0.00 

1416.07 

0.00 

1416.07 


5 

80.58 

524.® 

0.00 

594.27 


6 

2237.79 
0  00 
0.00 
2237.79 


7 

892.74 

0.00 

204.12 

896.87 


5 

0.00 

288.50 

133.29 

421.79 


TOTAL 

15796.4 

24622.9 

2610.2 

43029.7 


TOTAL 

4058.8 

8906.8 
337.3 

11303.0 


AVERAGE  MASER  CF 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

total 


1 

0.11 

0.14 

0.00 

0.25 


2 

0.33 

0.® 

0.00 

0.41 


3 

0.21 

0.15 

0.00 

0.36 


COSAT 

SECTOR 


UNITS  IN  VCFP  UEVE1  1 


4 

0.01 

0.05 

0.00 

0.® 


5 

0.30 

0.04 

0.00 

0.33 


6 

0.16 

0.30 

0.00 

0.16 


7 

0.05 

0.00 

0.09 

0.14 


8 

0.00 

0.05 

0.22 

0.27 


TOTAL 


1.1 

0.5 

0.3 

1.9 
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0*130  OCNTIMJEl)  ■  . -AVERAGE  HABER  CF  OaBAT  UNITS  IN  UTP  LEVEL  2 

SEE7U) 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

t 

•.19 

0.3 

0.43 

e.ec 

9.61 

1.12 

0.S 

0.00 

3.8 

2 

0.87 

9.68 

i.ii 

9.3 

9.61 

9.69 

0.99 

9.79 

4.6 

3 

•  ee 

•  « 

0.3 

0.3 

0.3 

9.99 

9.46 

1.3 

1.7 

TOTAL 

1.3 

1.26 

1.54 

9.3 

1.22 

1.12 

1.34 

2.95 

19.2 

COUNTRY 

1 

2 

AVERA GE 

3 

HABER  OF  CCU64T  UNITS 

sector 

4  5 

IN  fcCFP  LEVEL 

6 

3 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.93 

0.10 

0.11 

0.»  0.17 

0.3 

0.3 

0.3 

2.1 

2 

0.72 

0.3 

1.3 

0.57  0.3 

0.00 

0.3 

0.77 

4.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.3 

1.11 

1.4 

TOTAL 

9.75 

0.3 

1.11 

0.57  0.76 

0.3 

1.18 

1.3 

7.8 

CCLNTRY 

1 

2 

AIVBWGE 

3 

HAGER  CF  COfiAT  UNITS 
SECTOR 

4  5 

IN  kCFP  LEVEL  4 

6  7 

6 

TOTAL 

1 

6.3 

0.31 

0.33 

0.3  0.37 

2.64 

2.29 

0.3 

6.0 

2 

2.23 

1.® 

2.3 

1.78  1.75 

0.3 

0.3 

2.38 

12.4 

3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3  0.3 

0.3 

1.3 

2.34 

3.3 

TOTAL 

2.31 

1.3 

3.02 

1.78  2.13 

2.64 

3.30 

4.71 

21.8 

CCLNTRY 

1 

2 

AA£RAG£  HAGER  OF  CORPS  UNITS 
SECTOR 

3  4  5 

WkCPP 

6 

LEVEL  1 

7 

6 

TOTAL 

1 

2.39 

12.61 

8.43 

0.®  7.33 

46.42 

46.® 

0.3 

122.3 

2 

27.® 

25.16 

20.27 

22.16  26.32 

0.3 

0.3 

26.3 

150.1 

3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3  0.3 

0.3 

14.24 

13.3 

27.2 

TOTAL 

30.94 

37.77 

26.79 

22.61  33.® 

46.42 

59.92 

41.® 

299.7 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE 

3 

HABER  OF  OCFPS  UNITS 
SECTOR 

4  5 

IN  tCTP 

6 

LEVEL  2 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.13 

21.81 

16.15 

0.81 

11.® 

®.37 

66.21 

0.3 

206.3 

2 

46.21 

43.® 

38.07 

35.71 

42.47 

0.3 

0.3 

44.01 

250. 1 

3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

30.® 

20.3 

40.7 

TOTAL 

50.33 

«.46 

54.23 

36.51 

54.32 

®.37 

®.86 

64.10 

487.1 

AVERAGE  HAGER  CF 

CORPS  UNITS 

IN  VCR5 

LEVEL  3 

001HTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

3 

TOTAL 

1 

0.10 

0.79 

0.43 

0.01 

0.35 

2.74 

1.42 

0.3 

5.8 

2 

1.70 

1.64 

1.37 

1.3 

1.26 

0.3 

0.3 

0.76 

8.2 

3 

0.3 

0.30 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.44 

0.® 

0.7 

TOTAL 

1.81 

2.43 

1.® 

1.51 

1.61 

2.74 

1.® 

1.11 

14.8 
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AVS1ACE  HABER  OF  CORPS 

LNITS  IN  i£Ff>  LEVEL  4 

oolntry 

1 

2 

3 

SB7FCR 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

i 

•.32 

2.  SB 

1.38 

e.ee 

1.15 

9.85 

4.88 

e.ee 

19.1 

2 

3.44 

5.36 

4.44 

4.88 

4.19 

e.ee 

e.ee 

2.36 

26.8 

3 

e.ee 

•.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1.44 

1.16 

2.6 

TOTAL 

5.78 

7.96 

5.83 

4.  a 

5.34 

9.85 

e.ee 

3.71 

48.6 

AVERAGE  NJ£EF  0 F  TVR  *fUf  UNITS  IN  kCPP  LEVEL  1 
santfi 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.93 

10.50 

11.13 

0.59 

4.66 

85.28 

48.87 

e.ee 

144.9 

2 

46.78 

20.16 

26. 9S 

30.22 

16.43 

e.ee 

e.ee 

13.77 

153.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

15.23 

6.29 

21.5 

TOTAL 

49.ee 

3B.66 

38.13 

36.81 

21.ee 

85.26 

64.1® 

20.05 

319.8 

AVTOCE  NJ«R  OF  TVR  Wff  UNITS  IN  kCPP  LEVEL  2 
S87TCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4. SB 

22.76 

18.29 

0.83 

11.28 

96.87 

72.85 

e.ee 

226.3 

2 

51.96 

46.56 

44.16 

39.ee 

39.95 

e.ee 

e.ee 

34.34 

255.4 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

22.71 

15.68 

38.3 

TOTAL 

56.46 

8B.2B 

82.46 

46.44 

51.23 

96.87 

95.56 

5B.01 

520.2 

AVERAGE 

NLA6ER  OF  TVR  4fUT  UNITS 

IN  IrCPP 

LEVEL  3 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.03 

0.28 

0.15 

0.00 

0.04 

0.85 

0.27 

0.00 

1.6 

2 

e.se 

0  50 

0.49 

0.52 

0.24 

e.ee 

0.00 

0.13 

2.4 

3 

e.ee 

e.ee 

0.00 

o.ee 

e.ee 

e.ee 

0.® 

0.06 

0.1 

TOTAL 

0.62 

0.76 

0.64 

0.52 

6.28 

e.® 

0.® 

0.19 

4.2 

ANB1ACE 

SLW6ER  OF  TVR  AfWY  UNITS 

IN  VCFP 

LEVEL  4 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.12 

e.ee 

0.48 

0.00 

0.13 

2.77 

0.® 

0  55 

5.2 

2 

2.06 

1.67 

1.62 

1.72 

0.79 

0.00 

0.00 

0.42 

8.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.60 

0.28 

0.20 

0.4 

TOTAL 

2.18 

2.53 

2.11 

1.72 

0.92 

2.77 

1.14 

0.62 

13.9 

AVERAGE  NA6ER  CF  RATER 

POINT  7EA46 

IN  WCFR  LEVEL  1  FOR 

CGV6AT 

TFTXPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SBTTCR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.53 

1  .S3 

1 .06 

0.06 

1.50 

0.82 

0.24 

0.00 

5.3 

2 

0.70 

0.41 

0.77 

0.23 

0.18 

0.00 

0.00 

0.23 

2.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9  00 

0.00 

0.47 

1.12 

1.5 

TOTAL 

1.23 

2.04 

1 .81 

9.29 

1 .67 

0.32 

0.71 

1.36 

9.9 
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OOLNTW 
1 
2 
3 

TOTAL 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


colnitw 

1 

2 

3 

TOTAL 


AA6VCE  HJCB?  OF  NATO?  POINT  TtJIC  IN  ACPP  l£\*L  2  TO  OOBAT  TRIPS 

SECTOR 


OOUNTRT 

1 

2 

3 

TOTAL 


OOLNTRT 

1 

2 

3 

TOTAL 


aoL-"Rr 

1 

2 

3 

TOTAL 


72 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

Ui 

Mi 

6.96 

3.62 

2.14 

8.69 

3.66 

5.62 

4.25 

0.86 

19.1 

4.37 

3.29 

5.57 

2.92 

3.93 

6.66 

0.06 

3.94 

23.1 

9 

6.66 

6.66 

6.08 

6.88 

6.66 

6.66 

2.43 

6.32 

8.7 

5.32 

6.31 

7.76 

3.61 

6.66 

5.62 

6.68 

16.28 

50.9 

I 

AVERAGE  SLICES  OF  RATER  POINT  TEAA6 

IN  AO?  LEVEL  3  TO 

COCAT 

TROOPS 

m 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

TOTAL 

Ml 

6.13 

6.56 

8.53 

0.68 

6.64 

4.47 

4.01 

0.00 

10.4 

OG 

3. SB 

2.92 

5.62 

2. 67 

2.97 

6.06 

0.00 

3.87 

21.2 

6.66 

0.66 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

6.66 

1.88 

5.57 

7.4 

3.73 

3.42 

5.56 

2.57 

3.81 

4.47 

5.89 

9.43 

39.1 

i 

AVCTACE  NICE?  OF  RATER  POINT  TEAAG 

IN  AO?  LEVEL  4  TO 

COCAT 

TROOPS 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

6.41 

1.56 

1.66 

0.96 

1.86 

13.19 

11.44 

0.00 

30.0 

11.13 

6.26 

13.43 

6.92 

*.77 

6.66 

0.06 

11.89 

62.4 

6.66 

6.66 

0.00 

0.06 

0.68 

6.66 

5.08 

11.68 

16.7 

i 

11.54 

9.81 

15.66 

8.92 

16.63 

13.19 

16.52 

23.57 

109.2 

AVERAGE  NICER  OF  RATH?  POINT  TEAAS 

IN  AO?  LEVEL  1  TO 

CORPS 

TROOPS 

a 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

6.88 

3.18 

3.59 

0.0P 

2.16 

9.15 

10.48 

0.00 

29.4 

FA 

8.66 

5.44 

7.89 

6.06 

7.2B 

0.06 

0.00 

13.73 

48.4 

6.66 

e.ee 

6.00 

0.06 

6.66 

6.66 

3.26 

6.27 

9.5 

i 

8.86 

8.61 

11.48 

6.15 

9.44 

9.15 

13.74 

19.99 

87.4 

AVERAGE  NJVE3ER  OF  RATH?  POINT  TEAA6 

IN  AO?  LEVEL  2  TO 

CORPS 

TROOPS 

I 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

a 

1.38 

5.46 

6.90 

e.ie 

3.49 

17.25 

15.18 

0.00 

49.8 

H 

13.36 

9.41 

14.86 

9.75 

11.74 

0.00 

0.00 

21.12 

80.4 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

4.73 

9.64 

14.3 

14.94 

14.87 

21.78 

9.91 

15.23 

17.25 

19.92 

30.77 

144.6 

■  a 

AVERAGE  NICER  CF  RATER  POINT  TEAA6 

IN  AO?  LEVEL  3  TO 

CORPS 

TRIPS 

$ 

SECTOR 

AM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

TOTAL 

% 

0.03 

0.22 

0.19 

0.00 

0.10 

0.55 

9.32 

0.00 

1.4 

.M 

0.46 

0.37 

0.53 

0.42 

0.35 

0.00 

0.00 

0.37 

2.5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.10 

0.17 

0.2 

0.52 

0.39 

0.71 

0.42 

0.46 

0.55 

0.42 

0.53 

4.2 
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AVERAGE  MASER  OF  HATER  POINT  TEA46  IN  LCPP  LEVEL  4  FCR 

COPS  TROCPS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  S 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.11 

6.74 

6.66 

6.66  6.35 

1.81 

1.67 

6. 66 

4.6 

2 

1.55 

1.26 

1.76 

1.34  1.15 

8.66 

6.66 

1.22 

8.1 

3 

e.ae 

6.66 

6.86 

6.66  8.66 

6.66 

6.33 

6.56 

6.8 

TOTAL 

1.66 

1.94 

2.36 

1.35  1.58 

1.81 

1.46 

1.78 

13.7 

CCLNTRY 

1 

AVERAGE  MASER  CF  HATER  POINT  TEAA6  IN  LCFP  LEVEL  t  FOR  TVR  AMY  TROTS 

SETTCR 

2  3  4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

1.07 

2.86 

4.26 

6.11  1.78 

11.51 

16.89 

6.06 

32.4 

2 

16.96 

4.96 

9.29 

7.47  5.95 

6.06 

6.00 

10.47 

49.0 

3 

6.06 

6.66 

6. 00 

6.86  6.66 

6.06 

3.3B 

4.78 

8.1 

TOTAL 

12.62 

7.7B 

13.49 

7.57  7.73 

11.51 

14.29 

15.25 

86.6 

OOLNTRY 

1 

AVERAGE  MASER  CF  HATER  POINT  HAAS  IN  LCPP  LEVEL  2  FOR  TH*  AMY  TROOPS 

SETTCR 

2  3  4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

.  1  23 

6.49 

6.92 

6.15 

4.38 

16.93 

16.24 

e.ee 

52.3 

2 

12.44 

11.21 

15.24 

9.78 

14.62 

6.66 

e.ee 

26.12 

89.4 

3 

0.60 

0.06 

e.ee 

e.ee 

0.06 

0.66 

s.es 

11.92 

16.9 

TOTAL 

13.07 

17.76 

22.15 

9.93 

19.66 

16.93 

21.36 

38.0* 

158.7 

AVERAGE  MASER  CF  HATER  POINT  TEAMS 

IN  LCPP  LEVEL  3  FCR  TVR  AMY  TROTS 

SSTTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.61 

e.ee 

0.66 

6.00 

6.02 

6.14 

8.66 

0.06 

0.3 

2 

6.14 

6.13 

0.17 

0.13 

6.68 

e.ee 

e.ee 

0.10 

0.7 

3 

6.66 

e.ee 

6.06 

6.60 

e.ee 

e.ee 

6.62 

0.06 

0.0 

TOTAL 

6.15 

0.22 

6.23 

0.13 

6.66 

6.14 

6.68 

0.15 

1.1 

AVERAGE  MASER  CF  HATER  POINT  TEAL6  IN  VCFP  LEVEL  4  PER  TH?  AMY  TROTS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.B3 

9.29 

6.20 

e.ee 

6.05 

0.47 

0.20 

0.00 

1.2 

2 

0.48 

0.48 

0.56 

0.43 

6.26 

6.66 

0.00 

0.32 

2.5 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.66 

0.00 

0.06 

0.15 

0.2 

TOTAL 

0.51 

0.73 

0.75 

6.43 

0.32 

0.47 

0.25 

0.47 

3.9 

AVERAGE  MASER  CF  LOVES  IN  EACH  SETTCR  PER  CAY  CF  BATTLE 

0.98 

1.06 

6.80 

0.49 

0.27 

0.19 

0.32 

0.39 

AVERAGE  MASER  CF  0IYTSIO6  IN  EACH  SETTCR  PER  DAY  CF  9LT71E 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

SETTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.47 

1.53 

1.20 

0.07 

1.60 

4.87 

4.00 

0.00 

13.7 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.30 

0.33 

0.00 

4.33 

22.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

4.47 

4.53 

6.20 

3.07 

4.60 

4.37 

6.00 

9.00 

42.7 

v*» 
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RESULTS  FCR  H/131  FCR  CATS  1  7WCUW  IS 


I 


AVWCE  RACER  CF  kfc-1  ALTOINJETOTS  REQUIRED  FCR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


ssncR 


0GLH1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

31.16 

341.96 

307.63 

0.01 

146.87 

1584.16 

1219.17 

6.00 

3631.0 

2 

1661.93 

1631.81 

1069.98 

1194.10 

1257.80 

0.08 

0.00 

1056.46 

7913.2 

3 

8.06 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

334.91 

557.72 

892.6 

TOTAL 

1633.88 

1422.91 

1297.81 

1194.11 

1434.66 

1584.16 

1564.06 

2216.17 

12337.0 

AVERAGE  RACER  RSUIRED  FER  DAY  POT  1000  TRIPS 

OOLN1RY 

1 

2 

3  4 

SETTCR 

5 

a  7 

8 

AVG' 

1 

2.63 

6.99 

5.54  0.00 

5.93 

11.88  12.10 

0.00 

9.7 

2 

14.75 

13.80 

14.59  15.54 

17.30 

0.00  0.00 

15.50 

15.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00  10.87 

11.48 

11.2 

AVG 

13.56 

11.19 

11.57  14.73 

14.46 

'1.86  11.78 

14.e9 

12.8 

AVERAGE  racer  required  pot  day  pot 

1006  oaevT 

TOCPS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SBCTCR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.63 

7.17 

5.91 

0.00 

0.93 

19.23 

21.25 

0.00 

14.3 

2 

18.29 

17.09 

19.46 

20.42 

23.48 

0.00 

0.00 

19.03 

19.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18.28 

13.52 

14.3 

AVG 

16.00 

13.20 

14.82 

19.08 

19.49 

19.23 

20.53 

17.30 

17.3 

AVERAGE  RACER  RHUIRED  POT  DAY  POT 

1000  (XfiPS 

TOPS 

OLNTRY 

1 

2 

3 

SETTS 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

7.99 

9.01 

7.12 

0.01  7.51 

8. 87 

7.® 

0.00 

8.0 

2 

12.30 

12.27 

10.99 

12.62  11.29 

0.00 

0.® 

7.46 

11.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

7.64 

7.61 

7.6 

AVG 

11.89 

11.09 

9-78 

11.83  10.40 

8.58 

7.® 

7.45 

9.5 

AVERAGE  RACER  RBXIIRED  POT  DAY  POT 

10®  TVR  AfWT  TRIPS 

OOLNTRT 

1 

2 

3 

SBCTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

3.59 

4  05 

.\® 

0.®  1.® 

2.5- 

1.01 

0.® 

2.1 

2 

6.42 

5.34 

4.33 

4.27  3.62 

8  - 

0.® 

2.19 

4.6 

3 

0.® 

0.® 

0.® 

e.®  e.» 

0.0- 

1.01 

2.22 

1.4 

AVG 

6.11 

4.84 

3.85 

3.®  2.95 

2.® 

1.01 

1.99 

3.2 

II 

I 

I 

i 

1 

§ 
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(RV131  CENTIME)) 

- am: 

RTINS  DATA  - 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MAGER  CF  CEVGAT  MFVE  CASUALTIES 

sector 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

1.22 

S6.22 

37.32 

0.00 

26.96 

328.00 

271.81 

0.00 

724.1 

2 

536.82 

215.38 

236.32 

256.90 

287.56 

0.00 

0.00 

417.05 

1746.7 

3 

0  08 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

72.58 

134.75 

207.3 

TOTAL 

336.04 

273.59 

273.34 

255.90 

314.54 

328  00 

344.39 

561.60 

2660.2 

OOLNIKT 

1 

2 

AVERAGE 

3 

MAGER  C r  CCH=S  MRtE  CASUALTIES 
SETTER 

4  5  6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.71 

26.81 

14.49 

0.00 

11  99 

86.46 

59.96 

0.00 

204.4 

2 

66.66 

64.29 

49.05 

57.96 

56.92 

0.00 

0.00 

38.38 

337.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18.38 

17.62 

36.0 

TOTAL 

73.58 

91.10 

1*7.54 

57.96 

70.90 

86.46 

78.34 

56.90 

577.8 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MAGER  CF  TVR  AWT  MPVE  CASUALTIES 
SECTOR 

3  4  5  6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.78 

10.27 

6.06 

0.00  1.95 

28.6* 

7.66 

0.00 

55.3 

2 

39.93 

21.33 

18.20 

18.18  11.82 

0.00 

0.00 

5.95 

115.4 

3 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2.24 

2.75 

4.9 

TOTAL 

42.71 

31.60 

24.27 

18.18  13.77 

26.64 

9.90 

8.70 

175.7 

OONTRY 

AVERAGE  MAGER  CF 

1  2 

COEAT 

3 

VCCERATE  VERVE  CASUALTIES  AH104  RETEW  TO  ACTIVE!  DUTY 
SEC7CR 

4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

0.24 

11.67 

7.46 

0.00 

5.42 

65.68 

54.28 

0.00 

144.7 

2 

67.48 

43.  M 

47.21 

51.22 

57.57 

0.00 

0.00 

83.00 

349.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.57 

26.92 

41.4 

TOTAL 

67.73 

54.78 

54.67 

51.22 

62.99 

66.66 

68.84 

109.92 

535.3 

AVERAGE  MAGER  CF 

aws 

ACCERATE  VERVE!  CASUALTIES  AHICH  RETEW  TO  ACTIVE  OTTY 

OONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.90 

5.07 

2.75 

0  00  2.25 

15.85 

11.25 

0.00 

38.0 

2 

13.14 

12.17 

9.25 

11. *3  11.02 

0.00 

0.00 

7.24 

64.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

3.45 

3.32 

6.7 

TOTAL 

14.04 

17.24 

12.00 

11.23  13.28 

15.85 

14.70 

10.56 

108.9 

AVERAGE  MAGER  CF  TVR  AWT  VCCERATE  SERVE!  CASUALTIES  AHIOt  RETEW  TO  ACTIVE  CUTY 

CONTRY 

1 

2  3 

SECTOR 

4  5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.53 

1.92  1.19 

0.00  0.39 

4.83 

1 .44 

0.00 

10.2 

2 

7.71 

4.06  3.59 

3.55  7.35 

0.00 

0.00 

1.19 

22.4 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.90 

0.00 

0.42 

0.55 

3.9 

TUTAL 

8.25 

5.96  4.78 

3.55  2.74 

4.83 

1.36 

1.74 

33.7 

75 
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-  ..RESULTS  PCR  W132  PER  DAYS  1.  TVfCUCH  15 


3 


*ewz  maser  of  fmunxac  cicriee  im/etub  redired  tor  ekh  cay  cf  battle 


SBCTCR 

i 

OUNWY 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

TOTAL 

m 

1 

38.84 

438.92 

205.54 

0.01 

187.04 

2824.57 

1557.59 

0.00 

4812.1 

2 

2848.25 

1381.12 

1382.36 

1525.15 

1645.08 

0.00 

0.00 

2118  48 

10108.4 

-VI 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

427.84 

712.37 

1140.2 

Si 

TOTAL 

2888.88 

1818.03 

1057.90 

1525.17 

1832.79 

2824.57 

1985.43 

2036.85 

15786.7 

d 

average: 

KUSER  REQUIRED  PER  DAY 

PER  1080  TRXFS 

B 

SETTER 

OOKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVJ 

1 

3.38 

8.94 

7.00 

0.08 

7.58 

15.18 

15.48 

0.00 

12.4 

SI 

2 

18.64 

17.84 

10.84 

19.85 

22.10 

0.00 

0.00 

19.80 

19.4 

ta 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

13.80 

14.68 

14.3 

MO 

17.32 

14.29 

14.77 

18.82 

18.48 

15.14 

15.04 

18.00 

10.3 

B 

AVERAGE  MASER  RB2JIRED  PER  DAY  PER  1C80  COCAT 

1KXP5 

a 

SEDER 

53 

OTLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

e  80 

9.15 

7.55 

0.00 

8.85 

24.58 

27.14 

0.00 

18.2 

mm 

2 

23.35 

21.83 

24.84 

26.68 

29.98 

0.00 

0.00 

24.30 

24.8 

3 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

23.34 

17.26 

19.0 

MO 

21.20 

10.88 

18.92 

2b.  13 

24.80 

24.50 

26.21 

22.10 

22.1 

d 

AVERAGE  MASER  RB3JIRED  PER  CAY  PER  1 

000  OOP S 

TRXPS 

i 

SETTER 

■ 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

10.21 

11.52 

0.10 

0.01 

9.81 

11.11 

9.84 

0.01 

10.3 

2 

13.73 

15.70 

14.07 

10.13 

14.48 

0.00 

0.00 

9.56 

14.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

9.78 

9.74 

9.7 

Sj 

AVC 

15.20 

14.19 

12.51 

15.12 

13.32 

11.00 

9.73 

9.54 

12.2 

at 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AftAY  7R0CPS 

i 

SEDER 

r*i 

oontry 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

>} 

i 

4.00 

5.19 

3.89 

0  00 

1.77 

3.32 

1.30 

0.00 

2.7 

2 

8.21 

8.83 

5.54 

5.4« 

4.82 

9.00 

0.00 

2. as 

5.9 

3 

0.00 

0.00 

fa.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

1.29 

2.83 

V8 

AVG 

7.81 

8.20 

4.92 

4.99 

3.78 

3.32 

1.29 

2.54 

4.2 

S3 

ml 

.V 

.V 

.V 

SI 


(W132  CONTINUED) 


- gLRPORTING  OATA 


2 


I 


AVEWCE  HABER  OT  COBAT  NERVE  AGENT  CASUALTIES  OEAO 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

.‘.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

CCLNTRY 

1 

AVERAGE  HABER 

2  3 

COBAT  SEVERE  SERVE  CASUALTY  SPYIVCRS 

ssrroR 

4  5  0  7 

8 

TOTAL 

1 

1.22 

58.22 

37.32 

0.00  28.96 

328.80 

271.81 

0.00 

724.1 

2 

330.82 

215.38 

230.02 

255.90  287.58 

0.00 

0.00 

417.06 

1748.7 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

72.58 

134.75 

207.3 

TOTAL 

338.04 

273.50 

273.34 

255.90  314.54 

320.80 

344.30 

551.80 

2880.2 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  HAGER 

3 

COBAT  VCDERATE  NERVE  CASUALTIES 

SECTOR 

4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

0.36 

17.42 

11.14 

0.00 

8.00 

98.03 

81.01 

0.00 

218.0 

2 

100.73 

64.35 

70.46 

78.44 

85.33 

0.00 

6.00 

123.88 

521.7 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

21.74 

40.18 

61.9 

TOTAL 

101.00 

81.77 

81.00 

76.44 

94.02 

98.03 

102.75 

104.06 

799.7 

AVERAGE  HABER  OT  CORPS  NERVE  AGENT  CASUALTIES  CEX) 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

a 

total 

1 

0.00 

0.00 

0  06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.0 

2 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.0 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

oolntry 

1 

AVERAGE  HABER 

2  3 

CORPS  SEVERE  SERVE  CASUALTY  9LRYIVCRS 
SECTOR 

4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

4.71 

28.81 

14.40 

0.00  11.99 

86.45 

59.95 

0.00 

204.4 

2 

88.88 

64.29 

40.05 

57.96  58.92 

0.00 

0.00 

38.38 

.  337.4 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

18.38 

17.62 

36.0 

TOTAL 

73  58 

91.10 

63.54 

57.96  70.90 

86.46 

78.3* 

56.00 

577.8 

AVERAGE  SOBER 

OTPS 

VCCERATE  SERVE  CASUALTIES 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.35 

7.57 

4.10 

0.90 

3.38 

23.65 

16.89 

0.00 

56.8 

2 

19.61 

18.16 

13.81 

16.78 

16.45 

0.00 

0.00 

10.80 

95.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.15 

4.96 

10.1 

TOTAL 

20.96 

25.73 

17.91 

16.77 

19.82 

23.65 

21.94 

15.76 

162.5 

77 
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OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

1 

e.ee 

e  « 

9.99 

9.89 

2 

see 

e.a 

9.99 

9.89 

3 

•  ee 

e.ee 

9.99 

8.99 

TOTAL 

e.ee 

9.06 

9.99 

9.99 

[A 

AVERAGE  HA6ER 

i 

1 

OOLKTRY 

i 

2 

3 

4 

1 

2.78 

;«.27 

6.96 

e.ee 

2 

3B.93 

21 .33 

18.29 

18.18 

3 

6.09 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

TOTAL 

42.71 

31.69 

24. 71 

18.18 

SECTOR 


3 

6 

7 

8 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

8.99 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

8.0 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

8.9 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

SEVERE  NEJNE 
SSHCR 

CASUALT. 

.LR/TVCRS 

s 

6 

7 

8 

TOTAL 

1.95 

26.64 

7.66 

e.ee 

55.3 

11.82 

e.ee 

e.ee 

5.95 

115.4 

e.ee 

e.ee 

2.24 

2.75 

4.9 

13.77 

26.64 

9.99 

8.79 

175.7 

AVERAGE  MASS*  TVR  AWT  WCCESATE  «RVE  CASUALTIES 
SECTOR 


CXlKTWr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.79 

2.87 

1.77 

e.ee 

6.58 

7.21 

2.15 

e.ee 

15.3 

2 

11.51  ' 

6.07 

5.36 

5.29 

3.51 

e.ee 

e.ee 

1.78 

33.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e  .63 

8.82 

1.4 

TOTAL 

12.31 

8.93 

7.13 

5.29 

4.08 

7.21 

2.78 

2.ee 

50  3 

RESULTS  FOR  HW133  FOR  CAYS 


1  TWCJW  IS 


*>tR*GE  HAGER  OF  DIAZSHM  IRISHCR  SYRIH3E  UNITS  RB3JIRH)  FOR  EOt  CAY  OF  BUTTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

T5.57 

m.81 

103.83 

6.01 

73.37 

791.44 

009.09 

6.06 

1704.1 

2 

866.31 

546.00 

5*4.5* 

596.50 

6*3.37 

0.06 

6.06 

828.54 

3953.3 

3 

6.66 

6.00 

6.00 

0.00 

e.ee 

6.66 

167.32 

278.63 

445.9 

TOTAL 

815.87 

710.87 

648.37 

AVERAGE 

596.50  716.74  791.44  770.46 

HAGER  REQUIRED  POT  CAY  PER  1006  TORS 

SECTOR 

1107.17 

8163.4 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.31 

3.46 

2.77 

6.06 

2.96 

5.94 

6.05 

0.00 

4.8 

2 

7.37 

6.96 

7.29 

7.77 

8.64 

6.06 

0.00 

7.75 

7.5 

3 

0.06 

0.06 

0.00 

6.06 

6.06 

6.06 

5.43 

5.73 

5.6 

*C 

0.77 

5.59  5.78  7.30 

MIRAGE  HAGER  RGUIRED 

7.23 

PER  CAY  PER 

SECTOR 

5.92 

1666  CCAGAT 

5.88 

TOPS 

7.04 

6.4 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

0 

AVG 

1 

0.31 

3.58 

2.95 

6.06 

3.46 

9.01 

10.62 

0.00 

7.1 

2 

9. 14 

8.54 

9.72 

16.20 

11.73 

0.06 

0.06 

9.51 

9.7 

3 

6.60 

0.68 

0.00 

e.ee 

0.60 

0.06 

9.13 

0.75 

7.4 

m c 

6.29 

0.00  7.46  9.83  9.74 

AfcBVGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

SECTOR 

9.61 

I960  CORPS 

16.26 

TOPS 

0.06 

8.6 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

T 

3.99 

4.50 

3.50 

8.61 

3.75 

4.33 

3.84 

0.00 

4.0 

2 

0.14 

0.13 

5.49 

6.31 

5.64 

e.60 

6.00 

3.73 

5.5 

3 

6.00 

0.06 

0.00 

6.66 

0.66 

0.06 

3.82 

3.80 

3.8 

AVG 

5.94 

5.54  4.89 

AVERAGE  HAGER 

5.91  5.20 

!  RHUIRED  PER  DAY  PER 

SECTOR 

4.29  3.86 

1000  TH?  AflUY  TORS 

3.72 

4.7 

OCUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.86 

2.02 

1.44 

0.06 

0.89 

1.29 

0.51 

0.00 

1 .0 

2 

3.21 

2.67 

2.18 

2.13 

1.81 

0  90 

0.00 

1.10 

2.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.50 

1.11 

0.7 

AVG 

3.05 

2.42 

1.22 

1.95 

1.47 

1.29 

0.51 

0.99 

1.6 

■suppcrtimj  data 


SEE  SUFPCKTINJ  DATA  FOR  W132 


■fmrtM  axTiHJED) 


- -SRPCRT1FC  DATA 


C0LN7HY 

1 

ANBWfiE  HASH  OF  ICC  IN  ITS  FOR  OA64T 
SECTOR 

2  3  4  5 

TRIPS  IN  TV€  THEATER 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

3.00 

2.00 

0.00 

2.00 

5.00 

5.00 

0.00 

18.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

3  80 

6.00 

7.00 

3.00 

5.00 

5.00 

7.00 

9.00 

47.0 

OOLNIRT 

1 

AVERAGE  HAGER  OF  ICC  LNITS  FOR  OH’S 
SECTOR 

2  3  4  5 

TRIPS  IN  THE  DEATH? 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

2.00 

5.00 

5.00 

0.00 

15.0 

2 

6.00 

7.00 

9.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.00 

9.00 

46.0 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

9.00 

13.0 

TOTAL 

7.00 

8.00 

10.00 

7.00 

9.00 

5.00 

9.00 

18.00 

73.0 

OCLNTRY 

1 

AVERAGE  MJ«R  OF  ICC  LNITS  FOR  TVS  Aflaff  TRIPS  IN  DC  DEATH? 
SECTOR 

2  3  4  5  8  7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  2.00 

4.00 

4.00 

0.00 

10.0 

2 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00  5.00 

0.00 

6.00 

5.00 

23.0 

.3  '  ■' 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

3.00 

4.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

5.00 

4.00 

5.00  7.00 

4.00 

7.00 

9.00 

46.0 

81 
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"  RESULTS  FDR  W101  DAYS  46  TVRCLEH  80 


I 

S 

! 

i 

1 


AVERAGE  HUGER  OF  WT3A2  FILTER  ELBfNTS  RS3JIRED  PER  DAY  OF  BATTLE 


SB3TCR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

586.52 

4241.07 

2350.77 

1278.64 

1191.32 

5421.68 

3828.96 

55.52 

161G5.0 

2 

2983.21 

3181.71 

2794.88 

2535.14 

2706.77 

0.00 

0.00 

2972.41 

17186.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

930.59 

1304.30 

2234.8 

TOTAL 

3581.74 

7423.37 

5146.65 

3813.78 

3800.10 

5421.68 

3857.55 

4332.23 

37506.1 

AVERAGE 

HUGER  RBXIIRED  PER  DAY 

PER  1000  TRIPS 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

SSCOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

27.37 

30.82 

33.02 

33.42  28.26 

30.88 

30.44 

32.31 

30.9 

2 

28.87 

28.48 

28.91 

29.82  28.92 

0.68 

0.00 

27.93 

28.7 

3 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00  e.ee 

0.00 

29.81 

28.73 

27.9 

AVG 

28.61 

29.77 

30.65 

30.94  28.72 

39.82 

30.19 

27.61 

29.7 

AVERAGE  HUGER 

RBXIIRED  PER  DAY  PER  1030  OOkGAT 

TRIPS 

U 

SECTOR 

OOLKtRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

.7  1 

24.27 

29.07 

33.96 

34.58  24.07 

27.93 

26.35 

0.00 

29.1 

2 

27.05 

23.30 

24.71 

28.14  26.29 

e.00 

0.00 

28.88 

26.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

28.94 

25.17 

25.6 

AVG 

■J 

26.58 

20.48 

28.62 

30.11  25.62 

27.93 

28.01 

26.35 

27.3 

i 

AVERAGE  HUGER 

RBXIIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TRIPS 

SECTOR 

•w  OOLNTRY 

•:  i 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

31.78 

31.23 

31.78 

31.60  30.95 

31  .a 

31.53 

32.00 

31.4 

2 

30.88 

30.88 

31.27 

30.48  30.04 

0.00 

0.00 

30.06 

30.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

31.52 

30.52 

31.0 

1  AVG 

31.04 

31.07 

31.48 

30. S3  30.32 

31.39 

31.21 

30.22 

31.0 

* 


AVERAGE  HUGER  RBXTRED  PER  DAY  PER  1000  TVf?  AfVf  TRIPS 


4 

A 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

1 

32.67 

32.78 

32.85 

t 

2 

33.14 

33.00 

33.13 

< 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

AVG 

33.05 

32.87 

33.01 

SECTOR 


4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

32.73 

32.65 

32.89 

32.86 

32.35 

32.8 

33.06 

32.37 

0.00 

0.00 

32.  a 

33.0 

0.00 

0.00 

0.00 

33.12 

32.50 

32.9 

32.96 

32.80 

32.89 

32.32 

32.48 

32.9 

1 

/ 
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L 

%’IN’ 


0*4161  <XNT) 


- OFPORTINC  BUTA 


COUNTRY 

1 

2 

AVBMCE  NUGB?  COGAT  THCCPS  USING  M17  MASS  EACH  DAY 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

9121 .42 

41787.37 

24379.96 

17843.69 

12647.96 

37152.34 

32563.72 

e.ee 

175636.4 

2 

44943.23 

29794.46 

28616.75 

38682.72 

29794.48 

e.ee 

8.86 

53431.69 

217183.3 

3 

e.ee 

0.86 

6.86 

8.86 

e.ee 

e.ee 

9349.12 

24622.81 

34471.9 

TOTAL 

54964.85 

71561.85 

52996.73 

48446.42 

42642.39 

37152.34 

42352.64 

78854.56 

427291.7 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NUGER  CORPS 

3  4 

TROTS  USING  M17  MASKS  EACH  DAY 
SECTOR 

5  6  7 

a 

TOTAL 

1 

3572.01 

41464.11 

19451.84 

8782.63 

11362.76 

57465.86 

25485.42 

180.48 

167675.1 

2 

18268.93 

33617.44 

26362.99 

18942.41 

25364.66 

e.ee 

e.ee 

16133.86 

136710.3 

3 

6.66 

8.68 

8.86 

8.86 

e.ee 

e.ee 

613B.92 

7434.93 

15565.8 

TOTAL 

19646.94 

75671.55 

46814.83 

27545.04 

36747.42 

57465.86 

33616.34 

23749.27 

319961 .2 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  AUGER  TVR  ARMT  TROOPS  USING  M17  UA9<S  EACH  DAY 
SSTOR 

3  4  5  8  7 

8 

TOTAL 

1 

4618.58 

38561.71 

19567.88 

9021.14 

18653.87 

59172.21 

26321.86 

1486.86 

169302.6 

2 

19864.22 

31869.84 

26156.12 

19624.81 

21077.39 

8.88 

e.ee 

9440.89 

126571.4 

3 

e.ee 

6.66 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

8.86 

8079.22 

4350.63 

12429.8 

total 

24422.80 

69631.55 

46722.96 

28646.15 

31631.26 

59172.21 

34466. 8B 

15276.52 

306303.3 

AVERAGE  AUGER  CF 

C3GAT 

TROTS  HAVING  TYPE  Ml  7  MASS  SF/IVBC  ATTACKS  FR34  NFS  0641 CALS 
SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

21.46 

181.56 

237.46 

93.88  32.51 

296.34 

216.88 

e.ee 

1077.9 

2 

292.67 

32.31 

96.38 

249.50  186.89 

e.ee 

8.88 

338.86 

1170.6 

3 

8.80 

8.08 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

61.94 

96.89 

152.8 

TOTAL 

314.13 

213.87 

327.83 

342.56  199.39 

295.34 

278.56 

429.56 

2401.2 

AVERAGE  NIGER  CF  CJPS 

TROTS  HAVING  TYPE  M17  MA»S  SURVIVING  ATTACKS  FRCM  NFS  OEMIOLS 
SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.86 

0.86 

8.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.86 

e.ee 

e.ee 

0.00  0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee  0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

8.86 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NUGER  CF  TH»  ARV tf  TROTS  HAVING  TYPE  W17  MAS<S  SURVIVING  ATTACKS  FRCM  NFS  CHEMICALS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

ti 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00  0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.30 

e.ee 

0.00 

0.00  0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RESULTS  FOR  W102  FOR  CATS  16  TVRCUOH  X 


AWE RAGE  HAfiER  OF  M1CK1  FILTER  CANISTERS  RSUIRED  PER  DAY  OF  BATTLE 


OOLKTRY 

1 

2 

3 

sbhcr 

4  5 

A 

7 

6 

TOTAL 

1 

z». as 

910.81 

611.83 

136.10 

399.84 

1419.69 

1071.84 

3.91 

4684.9 

2 

682.96 

513.S6 

646.96 

466.04 

563.20 

0.00 

0.00 

811.95 

3575.6 

3 

6. 86 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

149.67 

374.17 

523.8 

TOTAL 

963.66 

1-424.36 

1160.78 

601.14 

863.04 

1419.69 

1221.51 

1190.03 

8784.4 

AVERAGE  MJaGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1660  TROOPS 


SBOTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

10.10 

6.62 

8.59 

3.56 

7.36 

8.09 

10.78 

2.28 

7.9 

2 

6.59 

4.80 

5.68 

5.47 

5.91 

0.00 

0.00 

7.63 

5.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.80 

7.67 

6.5 

AVG 

7.20 

5.71 

6.91 

4.88 

6.36 

8.07 

9.32 

7.58 

6.9 

AVERAGE  HACER  RBXJIRED  PER  CAY  PER  1000  CHEAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

15.94 

16.32 

18.86 

6.06  14.59 

24.31 

22.56 

0.00 

18.4 

2 

10.32 

11.67 

12.96 

10.31  12.54 

0.00 

0.00 

10.30 

11.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

10.33 

10.33 

10.3 

AVG 

11.26 

13.68 

15.47 

9.00  13.16 

24.31 

19.00 

10.31 

13.9 

AVERAGE  NJ<6ER  RBSUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TROOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.03 

1.42 

1.02 

1.12  1.82 

1.03 

1.00 

1.33 

1.1 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.18 

0.78 

0.43 

0.36  0.56 

1.03 

0.75 

0.01 

0.6 

AVERAGE  WAfiER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  TPR  AFMY  TRXFS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

3 

AVG 

1 

0.68 

0.46 

0.40 

0.59  0.77 

0.37 

0.44 

2.39 

0.4 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.13 

0.25 

0.17 

0.19  0.26 

0.37 

0.34 

0.23 

0.2 
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oaxtRf 

1 

2 

E  MAEBT  OOfiLT  TROTS  USINS  M24  M*3<5  EACH  CAY 
SECTOR 

3  4  5  8  7 

8 

TOTAL 

i 

307.41 

1305.81 

779.32 

392.17 

637.34 

1885.88 

1324.19 

e.ee 

6583.1 

2 

1982.79 

1270.54 

1218.58 

1350.12 

1279.54 

e.ee 

e.ee 

2357.28 

9448.8 

3 

8.00 

fl.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

434.52 

1086.30 

1520.8 

TOTAL 

2398.20 

2688.35 

1988.90 

1742.29 

1907.88 

i6G5.ee 

1758.71 

3443.58 

17553.7 

OOLNTRr’ 

1 

2 

AVERAGE  NJSR 

3 

OTPS 

4 

TROTS  USING  IGA  M*S<S  EACH  DAY 
SECTOR 

5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

71.14 

1570.86 

458.85 

218.91 

570.04 

1380.34 

611.11 

e.ee 

4881.2 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

71.14 

157B.S6 

468.85 

218.91 

570.04 

1300.34 

611.11 

e.ee 

4891.2 

AMIRAGE  M3BER  TWT  MIT  TROTS  USING  IGA  M*»S  EACH  OAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

33.95 

463.79 

108.42 

89.93 

138.66 

533.27 

236.62 

e.ee 

1663.0 

2 

e.ee 

8.08 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.9 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ae 

0.0 

TOTAL 

33.95 

463.79 

188.42 

89.93 

136.06 

533.27 

236.62 

e.ee 

1663.3 

AVEWCE  NLAGER  CF 

OdEAT 

TROTS  HAVING  TYPE  U24  MA9CS  9OT/IVING  ATTAOCS  FR04  NS  CHEMICALS 
SECTOR 

oauwrwr 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

0.69 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  NA43ER  OF 

COTS 

TROTS  HAVIVG  TYPE  IGA  MA9CS  SURVIVING  ATTAOCS  FRCM  W=B  CHEMICALS 

sehor 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

0.30 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NA8ER  CF  7VP  AfWT  TROTS  HAVING  TYPE  VGA  U*3<5  SLP/TVTNG  ATTAOCS  FRCM  N=B  CHEMICALS 

SECTOR 

CCLNTRr' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

0.00 

e  00 

8.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.e 

TOTAL 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ae 

e.'a 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.0 
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AWEWCE  HAGER  CQGAT  -TOPS  USING  ACS  A*S<S  EACH  DAY 
SB7IOR 


oolktry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3757 . 78 

10686.92 

5612.96 

1662.68 

6490.09 

13058.43 

11697.16 

0.00 

54644.0 

2 

lases.as 

12471.04 

11986.09 

12801.12 

12471.04 

0.00 

0.00 

22001.26 

90036.5 

3 

s.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4065.52 

10138.80 

14194.3 

TOTAL 

22283.81 

23137.96 

17599.04 

14253.80 

17969.13 

15666.43 

15752. 6B 

32140.06 

158774.9 

AVERAGE  HAGER  CCHP5 

TOTS  USING  AG5  maCS  EACH  DAY 

1 

SE7T0R 

OXNTRY 

1 

2 

3 

u 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

44.78 

319.13 

167.00 

90.86 

99.10 

486.09 

201.02 

7.52 

1415.5 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6  30 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

44.78 

319.13 

167.00 

90.86 

99.10 

486.09 

201.02 

7.52 

1415.5 

A VERACE  HAGER  TVR  AFMY  TOPS  USING  AGS  UOCS  EACH  DAY 
SECTOR 


OXNTRY 

1 

2 

3 

'4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

62.76 

75.36 

68.22 

72.48 

113.44 

132.66 

119. 2B 

109.80 

754.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

62.78 

75.36 

68.22 

72.48 

113.44 

132.66 

119.28 

109.80 

754.0 

AVERAGE  HAGER  OF  COrGAT  TOPS  HAVWCJYPE  ACS  MAS<S  SURVIVING  ATTACKS  FFOA  H=9  CVBAICALS 

sanoR 


OXNTRY 

1 

2 

3 

'4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

75.30 

427.75 

370.27 

52.20 

74.70 

757.47 

586.86 

0,00 

2356.5 

2 

6.00 

56.41 

108.80 

0.00 

95.15 

0  00 

0.00 

0.00 

258.3 

Bj 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

PSH 

TOTAL 

75.38 

483.16 

479.07 

52.20 

i 

169.85 

757.47 

566.86 

0.00 

2615.9 

Sp 

A/A 

AVERAGE  HAGER 

OF  CORPS 

THXPS  HAVING  TYPE  US  MASS  SURVIVING  ATTACKS  FRQA  M=B  CVEMICALS 

a 

5H7TCK 

COUNTRY 

1 

2 

3 

!4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

e.0e 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

2 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

1  4^  | 

- 

TOTAL 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.0 

«\V] 

OtXNTTTY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  HAGER  CF  TVR  AWAY  TOPS  HAVING  TYPE  AG5  U»9<S  9JMVTH3  ATTACKS  FHX4  NB  CVEMICALS 

SECTOR 


1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

>.'■> 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.ee 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RESULTS  FCR  W103 


FtR  Q*tS  16  TVRXCH  36 


AVERAGE  HABER  OF  IG53A1  SKIN  OGXNTAMI  NATION  KITS  RSUIRED  KR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2812.37 

6450.84 

8515.62 

3291.92 

2433.49 

12608.01 

7633.23 

21.80 

43668.0 

2 

9658.56 

4817.34 

8043.34 

8069.52 

9051.51 

65.33 

88.13 

9672.02 

46549.7 

3 

0.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040.35 

3062.15 

5092.5 

TOTAL 

12162.93 

12468.18 

12558.96 

11361.44 

11485.00 

12674.34 

9753.71 

12746. 77 

95210.3 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  DAY 

PER  1000  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

119.46 

61.41 

91.53 

86.05  57.73 

71.83 

76.78 

12.57 

74.1 

2 

92.11 

35.97 

82.51 

94.92  96.64 

181.47 

193.55 

90.88 

77.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

85.37 

62.55 

83.6 

AVC 

96.88 

50.01 

74.82 

92.17  84.50 

72.05 

74.42 

81.22 

75.2 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  CCABAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

166.11 

107.61 

156.36 

110.44  50.90 

142.35 

119.96 

0,00 

123.5 

2 

119.13 

40.07 

91.89 

125.05  129.47 

0.00 

249.38 

109.32 

104.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0 0 

0.00 

95.39 

71.60 

78.4 

AVC 

127.04 

77.33 

119.86 

121.00  106.70 

142.35 

114.25 

97.46 

109.8 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  QAY  PER  1300  CORPS 

TROOPS 

OOLNIRY 

1 

2 

3 

S03TCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

95.13 

55.79 

76.37 

95.18  97.54 

64.53 

86.77 

114.89 

68.6 

2 

86.61 

53.48 

74.67 

92.15  96.94 

181.47 

185.17 

58.82 

77.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

83.60 

56.60 

60.2 

AVC 

SB.  11 

57.00 

75.59 

93.08  97.12 

65.22 

67.20 

58.53 

-  72.0 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  D»Y  PER 

•300  Tt-R  AfWY 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sarrcR 

4  5 

6 

7 

S 

AVC 

1 

6.07 

3.92 

2.54 

24.14  24.57 

14.63 

12.73 

0.00 

11.2 

2 

7.19 

4.18 

2. 57 

25.60  28.46 

0.00 

0.00 

0.00 

11.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

13.24 

0.00 

8.5 

AVC 

6.90 

4.04 

2.61 

25.13  27.18 

14.63 

12.85 

0.00 

11.1 

£ 
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(W/103  axr) 


■SLPPCRTItC  DATA 


ODLKTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

2227.32 

7886.31 

0.0b 

10113.63 


AVERAGE  HUBER  CT  COGAT 

2  3  4 

1628.97  4886.10  2196.40 

1763.58  3874.94  5688.86 

0.00  0  00  0.00 

7582.56  8771.03  7866.26 


TROCPS  SLJMVINJ  ATTAOCj  004  UOJID  CHBAICALS 
SECTOR 


5 

974.12 
5712. 64 
0.00 
6686.77 


6 

7817.42 

0.00 

0.00 

7817.42 


7 

5464.33 

13.47 

1385.91 

6883.70 


8 

0.00 

8619.76 

2582.62 

11212.36 


TOTAL 

29434.6 
33540.5 

3078.5 

68853.7 


CONTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

356.43 

1521.04 

0.00 

1877.47 


AVERAGE  HJGtR  CT  CTHPS 

2  3  4 

2468.11  1589.11  873.71 

2122  47  2088.24  -1908.80 

0.00  0.00  0.00 

4590.58  3667.35  2782.51 


THXPS  9LR4IYIN3  ATTACKS 
SS7TCR 

5  8 

1193.57  3814.13 

2730.78  85.33 

0.00  0.00 

3824.33  3879.46 


TOA  UOJID  CHEMICALS 

7  8 

1798.04  21.60 

66.66  1052.26 

540.77  458.53 

2412.48  1533.38 


TOTAL 

12195.7 

11566.5 
1006.3 

24767.5 


CONTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

26.82 

143.21 

0.00 

171.82 


AVERAGE  HAGER  CF  TVR  ARMY  TROCPS  SRVIVIfC  ATTACKS  004  UOJID  OGUCALS 
SECTOR 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

153.76 

50.42 

221.81 

285.89 

877.46 

338.86 

0.00 

131.26 

70.16 

490.86 

808.11 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

107.67 

0.00 

266.04 

120.58 

712.67 

873.90 

877.46 

447.53 

0.00 

TOTAL 

1937.7 

1443.6 

107.8 

3489.0 


(WF103  CCNT) 


■ORPCRTIN5  DATA 


AVEJWCE  HJ GER  CF  CQGAT  THXPS  SLEVT/lHI  ATTACKS  FRCM  UOJID  OSflCALS 
SETTCR 


OONTOY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2227.32 

5828.97 

4086.10 

2196.40 

974.12 

7817.42 

5494.33 

0.00 

29434.6 

2 

7806.31 

1763.58 

3574.94 

5668.86 

5712.84 

0.00 

13.47 

8619.76 

33540.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

0.00 

1385.91 

2582.62 

3978.5 

TOTAL 

10113.63 

7582.56 

8771.03 

7866.26 

6686.77 

7817.42 

6883.70 

11212.36 

C6963.7 

AVERAGE 

HAGER  CF 

CCRPS  TRCPS  SLFVMN3  ATOCXS 

FTCM  UOJID  CHEMICALS 

COLNTRY 

1 

2 

3 

SETTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

356.43 

2468.11 

1569.11 

573.71  1193.57 

3914.13 

1799.04 

21.60 

12195.7 

2 

1521.04 

2122.47 

2088.24 

1908.80  2730.76 

65.33 

66.66 

1062.26 

11566.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0  00 

546.77 

459.53 

10G6.3 

TOTAL 

1877.47 

4580.58 

3667.35 

2782.51  3824.33 

3879.46 

2412.48 

1533.38 

24767.5 

AVOWCE 

HAGER  CF  TVR  AfVT  1RQCPS  SLP/TVTM3  ATTAOS 

FRQ4  UOJID  0041 CALS 

COLNTRT 

1 

2 

3 

SEKR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

26.82 

153.76 

50.42 

221.81  286.80 

577.46 

338.86 

0.00 

1937. 7 

2 

143.21 

131  .a 

70.16 

400.86  606.11 

0.00 

0.00 

0.00 

1443.6 

3 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

107.67 

0.00 

107.6 

TOTAL 

171.82 

285.04 

120  56 

712.67  873.90 

577.46 

447.53 

0.00 

3488.0 

-  RESULTS  PCH  W10*  FOR  DAYS  16  THCUOI  36 
AVERAGE  MASER  OF  OB4ICAL  FWrBCTIVE  OfLENTS  RSXIRED  FOR  004  DAY  OF  BATTLE 


sector 


CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

• 

TOTAL 

1 

4660.29 

14414.27 

10125.60 

5116.14 

4669.48 

20474.68 

I2r2.a0 

78*87 

72231.2 

2 

16014.73 

04O4.66 

11700.96 

12567.19 

13837.71 

77.33 

93.93 

15310.38 

79086.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4400.77 

7113.56 

11514.3 

TOTAL 

19666.02 

23B18.83 

21826.46 

17603.33 

18407.19 

20652.01 

17306.71 

22502.79 

161752.3 

AVER4CE 

MASER  RSXIRED  PER  CAY 

PER  1006  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

S83T0R 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

208.08 

104.74 

142.24 

133.73 

110.55 

116.63 

128.84 

46.91 

122.8 

2 

144.81 

84.20 

121.03 

147.83 

147.73 

214.86 

226.88 

143.87 

130.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.06 

6.00 

140.99 

148.79 

143.9 

AVG 

156.83 

95.54 

130.02 

143.46 

138.19 

116.83 

132.04 

143.30 

127.7 

AVERAGE  MASER 

RSXIIRED  PER  CAY  PER 

1000  COSAT 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

211.46 

152.84 

202.10 

143.77 

101.05 

193.27 

174.38 

0.00 

171.0 

2 

162.19 

84.37 

14*. 08 

160.00 

173.75 

0.00 

282.72 

150.83 

148.9 

3 

0.00 

0.00 

0.15! 

6.00 

0.00 

0  00 

151.25 

127.16 

134.0 

AVG 

170.40 

122.14 

168.50 

101.76 

151.78 

193.27 

108.93 

143.38 

156.3 

AVERAGE  MASER 

RSXIRED  PER  CAY  PER 

1600  CCRPS 

TOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

341.46 

101.15 

142.78 

171.96 

163.48 

111.02 

129.73 

148.23 

126.7 

2 

180.53 

117.47 

156.33 

170.43 

163.33 

214.80 

218.51 

150.66 

153.4 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

189.75 

253.74 

220.8 

AVG 

208.83 

108.50 

150.06 

170.91 

163.37 

111.83 

144.90 

188.32 

142.9 

AVERAGE  MASER 

RSXIRED  PER  CAY  PER 

1000  TVR  AfMY 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SBC  TOR 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

92.47 

42.35 

4«.40 

73.80 

57.29 

52.13 

40.81 

33.33 

52.1 

2 

55.56 

46.46 

47  40 

71.98 

73.48 

0.00 

0.00 

59.15 

57.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

9.00 

0.00 

71.17 

100.56 

81.5 

AVG 

62.63 

43  74 

47.86 

72.57 

71.40 

52.13 

54.80 

68.42 

56.3 

90 


(wia*  ax T) 


- SLrPCRTING  QATA 


AVERAGE 

C»eAT  TRIP  STRENGTH  PER  DAY  OF  BATTLE 

caxiRf 

1 

2 

3 

SECT® 

4  5 

6 

7 

8 

total 

i 

13400.07 

541K.29 

30918.44 

19688.56  19139.14 

54917.64 

46302.06 

0.00 

236240.0 

2 

66201.00 

44016.00 

42256.90 

46124.00  44123.00 

0.00 

54.00 

78846.00 

320625.0 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

14464.00 

36210.00 

50694.0 

TOTAL 

75610.07 

96183.30 

73177.44 

6S012.55  63262.14 

54617.54 

60340.06 

115056.00 

609569.1 

CCLNIRY 

1 

AVERAGE  MAGER  CF 

2  3 

CCN6AT  TRIPS  OP/TVtNG  ATTACKS  FR34  LIOJID  OB4ICALS 
SECT® 

4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

2227.32 

5628.97 

4896.10 

2196.40  974.12 

7817.42 

5494.33 

0.00 

29434.6 

2 

7886.31 

1753.58 

3874.94 

5*69.36  5712.64 

0.00 

13.47 

8619.76 

33540.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

1365.91 

2592.62 

3978.5 

TOTAL 

10113.63 

7592.5* 

8771.03 

7866.26  6666.77 

7817.42 

6883.70 

11212.36 

66953.7 

aXNTRT 

1 

2 

AVERAGE 

3 

CCRPS  TRIP  STRENGTH  PER  DAY  OF  BATTLE 
SECTOR 

4  5  8  7 

6 

TOTAL 

1 

3746.76 

44239.56 

20413. "S 

9179.48  12236.75 

60658.32 

26942.54 

188.00 

177804.5 

2 

17561.83 

36292  81 

26160.23 

20713.79  26168.31 

380.00 

360.00 

17890.82 

149447.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

8597.56 

8119.25 

16716.8 

TOTAL 

21308. 3B 

80632.37 

48513. 3B 

29893.27  40406.06 

61018.32 

36900.12 

26196.06 

343768.9 

aaxiRT 

1 

,'VERACE  MAGER  OF 

2  3 

OXPS  TRIPS  SLP/TVTN5  ATTACXS  FRM  LIOJID  OSAICALS 
SECTOR 

4  5  6  7  8 

total 

i 

356.43 

2468.11 

1589.11 

873.71  1193.57 

.3914.13 

1799.04 

21.60 

12195.7 

2 

1321.94 

2122.47 

2098.24 

1908.89  Z730.78 

85.33 

66.86 

1062.26 

11565.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

546.77 

469.53 

1006.3 

TOTAL 

1877.47 

4690.58 

3867.36 

2752.51  3924.33 

3879.48 

2412.48 

1533.39 

24767.5 

OOUTRT 

1 

2 

AVERAGE  THR  AR4T  TRIP  STRENGTH  PER  DAY  CF  BATTLE 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

4711.75 

39217.37 

19864.60 

9186.58  10773.67 

30974.30 

26898.62 

1530.00 

171949.3 

2 

19922.52 

31386.75 

25319.57 

19172.45  21374.76 

0.00 

0.00 

9683.90 

127858.9 

3 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00  0.00 

0.00 

8131.22 

4462.61 

12593.8 

TOTAL 

24634.27 

70603.63 

46174.17 

23361.03  32148.43 

59974.30 

34829.84 

15676.52 

312402.2 

AVERACC  HAGER  CF  TVR  AfWT  TRIPS  SLPYIV1M;  ATTACXS  FRX  UQJID  OS4ICALS 

aXNTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

28.62 

153.78 

50.42 

221.81  2®. 90 

877.46 

339.86 

0.00 

1337.7 

2 

143.21 

131.28 

70.16 

490.86  606.11 

0.00 

0.00 

0.00 

1443.6 

3 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00  0.00 

5.30 

107.57 

0.00 

107.6 

TOTAL 

■71.82 

285.04 

120.58 

71267  573.90 

877.46 

447.53 

0.00 

3489.0 

RESULTS  TOR  W105  TOR  DAYS  16  THCUW  36 
AVERAGE  MASER  OF  OBflCAL  PROTECTIVE  SCOTS  RSUIRED  TOR  EAOi  DAY  OP  BATTLE 


OCLKTRY 

♦ 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3363 '34 

19657.64 

12837.35 

65/3.53 

6265.17 

27162.31 

168B0.32 

144.31 

94623.3 

2 

18664.64 

13696.86 

153B3.97 

15806.68 

17406  96 

91.04 

109.76 

12364.50 

100785.1 

3 

e.00 

0  00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

9686.83 

8672.29 

14562.1 

TOTAL 

24347.98 

33316.79 

28221.32 

22379.21 

23671.12 

27253.35 

22299.85 

2B481.10 

209970.6 

OCLKTRY 

1 

2 

AVERAGE 

3 

MASER  RSUIRED  PER  DAY 

SECTOR 

4  5 

P*R  1000 

6 

TOPS 

7 

8 

AVG 

1 

246.18 

142.83 

180.33 

171.83 

148.64 

164.73 

166.93 

84.00 

160.9 

2 

182.91 

122.29 

159.12 

185.93 

186.83 

262.90 

264.98 

161.96 

168.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.90 

179.09 

183.89 

182.0 

AVG 

193.93 

133.63 

168.12 

181.55 

174.29 

164.93 

170.14 

181.40 

165.8 

AVERAGE  MASER 

RSUIRED  PER  DAY  PER 

1000  OOfiAT 

TOPS 

OCLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

249.54 

190.93 

240.29 

181.86 

136.15 

231.37 

212.48 

0.00 

209.1 

2 

200.28 

122.47 

182.17 

207.70 

211.85 

0.00 

33.81 

188.92 

187.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

180.35 

166.26 

172.1 

AVG 

208.38 

100.24 

206.66 

196.85 

188.85 

231.37 

207.02 

181.47 

194.4 

AVERAGE  MASER  RSUIRED  PER  DAY  PER 

1000  CtPPS 

TOPS 

OCLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

379.54 

136.24 

180.87 

210.08  261.57 

149.11 

167.82 

186.32 

164.8 

2 

218.63 

156.36 

193.43 

268.53  201.42 

252.90 

266.00 

197.15 

191.5 

3 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00  0.06 

0.00 

227.84 

291.83 

258. 9 

AVG 

246.92 

146.00 

188.15 

206.60  201.47 

149.72 

183.08 

228.42 

181 .0 

AVERAGE  MASER 

RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVP  AflMY  TOPS 

OCLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

130.58 

80.46 

88.56 

111  86  105.38 

90.23 

87.90 

71.43 

90.2 

2 

93.68 

83  38 

85.49 

118.07  111.57 

0.00 

0.00 

97  24 

95.2 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  9.00 

0.00 

109.27 

138.65 

119.8 

AVG 

100.73 

81.84 

85.95 

110.66  199.30 

90.23 

92.86 

106.51 

93.4 

■sjppcrtim;  data 


see  wi@4  tor  slftortik;  data 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


OONTRY 

1 

2 

3 

AVG 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


.  ROJUS-flCR  WY106A  RR  DAYS  16  TVfOJX  30 


AVERSE  HAGER  OF  OBrflCAL  WOTSTTIVE  25  MIL  CLONES  RBJJIRED  PGR  EACH  DAY  Of  BATTLE 


SECTOR 


-5UF=CHTIHJ  DATA  • 


SEE  W104  FT-R  SUPPOTAG  DATA 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

TOTAL 

2881.67 

9828.52 

6418.68 

32B6.77 

3132.59 

13681.15 

8300.16 

72.16 

47311.8 

9482.32 

6829. S3 

7691.98 

7982.84 

8702.97 

45.52 

54.85 

9682.25 

50392.5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

2794.92 

4485.14 

7281.0 

* 

«  V 

12173.99 

16658.35 

14110.66 

11189.61 

11855.56 

13626.68 

11149.93 

14240.55 

1049E6.3 

AVERAGE  HAGER  RBJJIRED  PER  DAY 

PER  1000  TROOPS 

*  "> 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

.  *  w 

123.09 

71.42 

90.17 

85.91 

74.32 

77.36 

83.47 

42.00 

80.4 

, 

91 ,4ft 

61.15 

79.56 

92.96 

92.91 

126.45 

132.49 

90.98 

84.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

89.54 

91.94 

91.0 

96.96 

66.82 

84.06 

90.78 

87.14 

77.46 

85.07 

90.74 

82.9 

os 

Af'A 

AVERAGE  HAGER 

REJJIRBJ  PER  DAY  PER 

1000  CO-SAT 

TROCPS 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

124.77 

95.47 

120.10 

90.93 

69.57 

115.68 

106.24 

0.00 

104.5 

pa 

100.14 

61.23 

91.09 

103.89 

106.92 

0.00 

160.41 

94.46 

93.5 

v 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

94.57 

82.63 

86.0 

y\\ 

104.29 

80.12 

103.34 

99.93 

94.93 

115.68 

103.51 

90.74 

97.2 

o 

AVERAGE  NUAGER 

RBJJIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TROT’S 

& 

SECTOR 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

189.77 

69.62 

90.44 

106.04 

100.79 

74.56 

83.91 

93.16 

82.4 

•Vj 

109.31 

77.78 

90.71 

104.28 

100.71 

128.45 

128.30 

9C.57 

95.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

113.92 

145.92 

129.4 

•  *  “i 

123.46 

73.30 

94.07 

104.50 

100.74 

74.86 

91.54 

113.21 

90.5 

’SI 

AVERAGE  HAGER 

RBJJIRED  PER  DAY  PEP 

1000  TUT  ARMY  TRCCPS 

SECTOR 

,n\ 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVG 

65.28 

40.22 

43.28 

55.95 

52.88 

45.11 ' 

43.95 

36.71 

45  ! 

46.84 

41.79 

42.75 

55.04 

55.79 

0.00 

0.00 

48.62 

47.6 

jA  1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

0.08 

0.00 

5*.  S3 

89.33 

5S.8 

mm 

50.37 

40.92 

42.98 

55.33 

54.75 

45.11 

46.45 

33.2T. 

46.7 

7?! 
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RESULTS  TOR  W100B  TOR  CAYS  18  THCUtX  38 


AVERAGE  HAGER  OF  OB4KAL  PROTECTIVE  14  MIL  GUMS  REWIRED  TOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

9040.77 

57363.12 

29073.80 

16336.30 

13551,62 

38956.08 

40035.25 

850.00 

242173.1 

2 

48038.30 

48530.32 

30370.81 

3612B.83 

40093.19 

130.00 

207.00 

51195.07 

261550.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.e8 

12477.77 

23467.22 

33044.9 

TOTAL 

568B8.36 

103632. 65 

Wiii  U 
DOW^.  JO 

52484.42 

30540.82 

70135.08 

5273-91 

73521.29 

539668.1 

S3 

u 


ss 

Ou 


AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  CAY  (TOR  1000  TRIPS 


SECTOR 


qclntry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

485.00 

417.03 

408.42 

427.52 

440.14 

303.40 

402.30 

300.00 

412.0 

2 

452.63 

416.66 

407.23 

424.99 

437.71 

300.00 

300.ee 

481.06 

437.4 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3B9.78 

460.97 

440.2 

AVG 

463.04 

416.87 

407.74 

425.73 

436.46 

303.70 

402.23 

431.24 

426:3 

average  wager 

REQUIRED  PER  CAY  PER 

1000  CHEAT 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

300.60 

500.00 

500  00 

300.00  500  00 

300.00 

300.00 

e.ee 

300.0 

2 

580  00 

500.00 

500  00 

300.00 

300.00 

0.09 

590.90 

see. eo 

500.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

300.00 

500.00 

500.0 

AVG 

500.30 

500  80 

500.00 

300.00  300.00 

30O« 

390.00 

300.00 

5 60.0 

AVERAGE  wager  required  per  cay  per 

1000  CCRPS 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

303.30 

357.33 

337.80 

347.57  377.60 

380.06 

204.96 

500.60 

346.3 

2 

388.43 

338.22 

337.90 

344.86  377.10 

300.00 

s«.ee 

414.94 

366.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

9.00 

282.34 

413.63 

346.1 

AVG 

337.86 

357.73 

337.86 

348.35  377.27 

330.86 

286.40 

413.13 

355.3 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  TXT  Art/Y  TRIPS 

QCLNIRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8 

7 

8 

AVG 

1 

373.93 

300.79 

338.41 

350.32  404.78 

346.43 

354.70 

500  00 

337.7 

2 

363.50 

367.33 

332.31 

335.26  386.99 

0  00 

0.00 

440.03 

362.9 

3 

8.00 

0,30 

9.00 

0.00  0.00 

0.08 

345.37 

440.03 

382.1 

AVG 

357.84 

368.79 

334.93 

340.20  394,77 

346. *3 

362.14 

454.01 

,  360.8 

I 


s 


M 


3 


Ci 


« 


i 


; "j 


'i , 

'c 


.■  % 

WI 


(wne®  omr) 


- SLPPCRTIM3  DATA  • 


AVERAGE  WAGER  CF  COGAT  TSCCPT,  LOCATED  AT  KEPITALS 

sarroR 


CCLNTffT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

( 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

4 

2 

0.00 

8. S3 

3.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

> 

3 

0.00 

0. 80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


389.56 

1994.46 

0.00 

2394.00 


2 

6311.52 

5146.48 

0.00 

11457.00 


AVERAGE  WAGER  CF  CCFFS  TREPS  LOCATED  AT  KEPITALS 
SETTCR 

3  4  5  6  7 

3311.06  1399.23  1497.06  8560.00  5793.68 

4564.94  3217.77  3461.95  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00  1871.32 

7866.00  4617.00  4969.00  8650.00  7665.00 


S 

0.00 

1521.74 

701.26 

2223.00 


TOTAL 
27262.0 
19696.3 
2572.5 
49731 .0 


AVERAGE  WAGER  CF  TVR  AWT  TKTPS  LOCATED  AT  KEPITALS 
SECTOR 

3  4  5  6  7 


1 

584.47 

5106.73 

3206.35 

1373.47 

1028.11 

9270.00 

3892.89 

0.00 

24461.8 

SSf 

2 

2917.53 

4163.27 

4413.66 

3158.53 

2372.89 

0.00 

0.00 

493.56 

17519.4 

'■'•"I 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1257.31 

227.44 

1484.7 

TOTAL 

3602.00 

9270.00 

7622.00 

4632.00 

3399.00 

9270.00 

5150.00 

721.00 

43466  0 

S-5 

SEE  W104  KR  SLPPCRTIN3  QATA 

95 


RESULTS  FCP  ¥*I06C  fCR  CAYS  16  THCUGH  30 


AVERAGE  MJrGER  OF  0641  CAL  KCTBSTIVE  7  MIL  CSXVE5  RBDIRED  FCR  EA<X  DAY  OF  &sTTLE 


CONWY 

1 

2 

3 

4 

SBDTCR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

984.6(2 

11418.24 

6819.41 

2772.71 

2523.16 

17820.00 

9686.37 

0.00 

51723.9 

2 

4011.98 

9308.75 

8068.50 

6376.29 

5B34.84 

0.00 

0.00 

2015.30 

37415.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3128.63 

928.70 

4057.3 

TOTAL 

5806.00 

20727.00 

15488.00 

9140.00 

8358.00 

17820.06 

12815.00 

2944.00 

93197.0 

AVERAGE 

NA6ER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1030  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SHTTCR 

4  5 

6  7 

8 

AVG 

1 

46.00 

82.97 

91 .58 

72.48  59.86 

101.51  97.41 

0.00 

88.0 

2 

47.37 

83.34 

92.77 

75.01  62.29 

0.00  0.00 

18.94 

62.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  100.24 

19.03 

50.7 

AVC 

46.96 

83.13 

92.26 

74.22  61.54 

101.30  97.77 

18.76 

73.6 

AVERAGE 

MJ6ER 

RBDIRED  PER 

QAY  PER 

1000  COAAT 

TRIPS 

SECTOR 

C0LNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.0 

AVERAGE  NUCEP 

RBDIRED  PER  DAY  PER 

1000  COPS 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

106.64 

142.67 

162. a 

152.43 

122.34 

140.95 

215.04 

0.00 

153.5 

2 

113.57 

141.78 

162.10 

155.34 

122.* 

0.00 

0.00 

85.06 

133.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

217.66 

86.37 

153.8 

AVG 

112.35 

142.27 

162.14 

154.46 

122.73 

140.12 

213.51 

84.  as 

144.6 

AVERAGE  NLM9ER 

RBDIRED  PER  CAY  PER 

1000  TVS  MW  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

A 

SECTOR 

5  - 

6 

7 

8 

AVG 

1 

124.06 

130.21 

161.50 

140.46 

95.24 

154.57 

146.80 

0.00 

142.2 

2 

146.44 

132.95 

167.69 

164.74 

111.01 

0.00 

0.00 

50.97 

137.0 

3 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

154.63 

».97 

117.9 

AVG 

142.15 

131.30 

185.07 

ISO  80 

106.73 

154.57 

147. ca 

45-99 

139.1 

■aPRWTIFG  DATA - 
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RESLLTS  FCR  W167  FCR  DAYS  16  TrflOXH  30 


country 


average  sues?  c r  ws  ktds  rexiired  tdr  each  day  of  settle 


1 

354.13 

877.61 

522.06 

257.78 

352.19 

1006.04 

682.96 

0.66  < 

WES. 6 

2 

0.00 

56.79 

84.69 

9.00 

74.41 

0.00 

0.00 

0.00 

215.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

354.13 

934.40 

606.77 

257.78 

426.60 

1006.04 

682.96 

0.66 

te71 .5 

AVERAGE  NU6ER  RSD1RED  PER  DAY  PER  1006  TRCCPS 


CXXNTHY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

16.19 

6.38 

7.33 

6.74 

8.36 

5.74 

6.87 

0.59 

0.9 

2 

0.00 

0.C1 

0.88 

e.ee 

0.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

2.82 

3.75 

3.61 

2.99 

3.14 

5.73 

5.21 

0.01 

3.3 

AVERAGE  MACER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1000  CQ43AT 

TRCCPS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

25.86 

15.74 

16.20 

12.12 

17.59 

17.32 

14.34 

0.60 

16.3 

2 

0.00 

1.29 

2.00 

0.00 

1.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

4.36 

9.26 

8.00 

3.71 

6.59 

17.32 

10.89 

0.00 

6.7 

i 

AVERAGE  MA6ER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1006  CORPS 

TRXPS 

< 

SECTOR 

! 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A' 

G  i 

1 

1.87 

0.56 

1.03 

1.8! 

1.26 

0.92 

0.96 

4.60 

0.9  < 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0  1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0  J 

AVG 

0.33 

9.31 

0.44 

0.56 

0.38 

0.92 

0.72 

0.03 

0.4 

AVERAGE  MA6ER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVfi  AfMT  TTCCPS 

samcR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AV 

G 

1 

0.01 

0.00 

0.00 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e  00 

0.0  I 

3 

0.00 

0.00 

0.80 

0.09 

0.00 

e.ae 

0.00 

0.00 

; 

0.0  1 

AVG 

0.00 

0.00 

0.e9 

0.01 

0.00 

0.01 

0.01 

8.00 

1 

1 

0.0  1 

(WW07  CCNT) 


■slppcrtim;  ota 


AVERAGE  RACER  CF  CaSAT  TRXPS  HAW«  T1PE  VC3  m&S  8LRWV INS  ATTACKS  FRA4  LIQUID  OOAICALS 

shttcp 


OOLNRT 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

347.08 

852.36 

560.91 

246.95 

336.67 

951.44 

657.66 

6.00 

3886.6 

2 

0  30 

56.7® 

84.  ES 

0.06 

74.41 

0.00 

e.ee 

0.00 

215.8 

3 

0.00 

0.0b 

0.00 

0.06 

0  00 

0.06 

0.06 

0.00 

0.0 

TOTAL 

347.08 

909.35 

585.80 

246.95 

411.08 

951.44 

657.06 

0.00 

4102.5 

AVERAGE  RACER  CF  CORPS 

TRXPS  HAW  KG  TIPS  -C5  MASKS  SRWWMJ  ATTACKS  FRCM  UOJID  OBA1CALS 
SECTOR 

CQLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

7.02 

24.89 

21.11 

16.66  13.37 

55.57 

25.79 

0.86 

167.5 

2 

0.00 

0  00 

0.00 

0.30  0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

7.02 

24. 8B 

21.11 

10.66  13.37 

35.57 

25.79 

0.86 

167.5 

AVERAGE  RACER  CF  TVR  AfMT  TRXPS  HAWNG  TYPE  VCS  MASKS  SJTWWKG  ATTACKS  fRW 

SHTCR 

LIQUID  0041  CALS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.02 

0.16 

0.66 

0.19  0.15 

0.74 

6.19 

0.00 

1.3 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.06  0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

6.06 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.02 

0.16 

6  06 

0.19  0.13 

6.74 

0.19 

0.00 

1.5 
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RESULTS  KR  YN108  FCR  CATS  16  THOUGH  30 


AVERAGE  MA6ER  OF  M6A2  K3X6  REQUIRED  FOR  EACH  CAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

1851.23 

6475.26 

5330.16 

2884.10 

1872.56 

9957.71 

5647.45 

20.74 

34229.2 

2 

8867.61 

3086.33 

443B.96 

5876.58 

5873.35 

0.00 

0.00 

6816.86 

34062.3 

3 

e.ee 

e  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1560.95 

2085.47 

3646.4 

TOTAL 

8718.84 

9562.19 

9758.13 

8860.70 

8745.93 

9867.71 

7386.38 

8935.07 

71937.9 

AVERAGE 

NUMBER  REQUIRED  PER  CAY 

PER  1000  TRGCPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6  7 

8 

AVG 

1 

84.66 

47.05 

74.74 

75.38  44.43 

56.72  58.80 

12.07 

58.2 

2 

66.24 

27.64 

45.91 

79.30  73. 3B 

0.00  0.00 

64.07 

56.9 

3 

3.00 

9.00 

0.00 

e.ee  0.00 

0.00  48.69 

42.95 

45.5 

AVG 

89.44 

38.35 

58.14 

71.88  64.40 

56.61  56.46 

56.94 

56.8 

AVERAGE  MJ«R  REDUIRED  PER  CAY  PER  1080  C06AT 

TRQCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8 

7 

8 

AVG 

1 

110.68 

73.75 

121.88 

92.32  26.65 

97.96 

82.85 

0.00 

87.1 

2 

81.38 

23. 68 

57.73 

86.24  88.31 

0.00 

0.00 

74.21 

70.3 

3 

0.00 

9.03 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

63* 

45.55 

50.7 

AVG 

86.48 

51.31 

84.83 

88.10  70. 35 

97.  se 

78.18 

66.19 

75.3 

AVERAGE  UMBER  RB3JIRED  PER  CAY  PER  1000  OTFS 

TROOPS 

Q3XTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

90.41 

52.62 

73. as 

90.19  90.54 

61.11 

63.64 

110.30 

65.0 

2 

75.38 

52.71 

60.65 

76.96  63.46 

0.00 

0.® 

54.09 

67.4 

3 

0.00 

e.ee 

0.00 

9.03  e.ee 

0 . 00 

80.® 

54.92 

57.8 

AVG 

78.03 

52.56 

70.73 

81.32  85.® 

®.75 

62.28 

54.75 

65.7 

AVERAGE  NUV6ER  REQUIRED  PER  QAY  PER 

10®  THT  AfWY  TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

5.03 

3.® 

2.51 

23.95  23.64 

14.52 

12.66 

6.® 

11.1 

2 

7.19 

4. 18 

2.57 

25.®  27.22 

0.® 

8.® 

9.00 

11.0 

3 

0.® 

0.® 

9  00 

0.®  0.® 

0.® 

13.24 

e.w 

8.5 

.WAG 

6.97 

4.02 

2.60 

25.07  26.02 

14.52 

12.79 

0.® 

11.0 
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0*508  ccnt) 


- supporting  w*a 


COUNTRY" 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVEWGE  MA«R  OF  0O64T  TOPS  WWW  TrK  W17  M»3Us  SLR/MfC  ATT4CXS  FROM  LIQJTO  064ICALS 

ssrrcp 


1464.0/ 

5400.56 

0.00 

SB64.es 


2 

3894.81 

1042.60 

0.00 

5037.41 


3 

3768.25 

2438.98 

0.00 

6207.94 


4 

1836.07 

3691.59 

0.00 

5727.66 


5 

508.99 

3840.74 

3.00 

4450.73 


6 

5379  57 
0.00 
0.00 

5379.57 


7 

3794.82 

0.00 

922.30 

4717.12 


8 

0.00 
5851 . 16 
1648.53 
7500.68 


TOTAL 
20767.5 
22566.3 
2571 .8 
45906.7 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVSR4GE  ►UGER  C F  CORPS  TOCPS  HAVING  TIPS:  M17  M3CS  SLRVIVIN3  ATT4CXS  PQ4  UCLIID  Q-EMICALS 

1  2  3  4  5  6 '  7  8  TOTAL 

338.74  2327.97  1502.01  827.32  1107.95  3707.11  1714.74  20.74  11547.1 

1323.95  1913.04  1929.11  1584.15  2350.85  0.00  0.00  967.70  10078.7 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  520.98  446.94  966.9 

1662.58  4241.01  3431.12  2422.07  3456.80  3707.11  2235.71  1434.38  22592.8 


AVSK4GE  WAGER  OF  1>f>  *WY  TOCPS  HAVING  TYFS  M17  MA9CS  SURVIVING  ATT/OCS  FRQ4  UCUIt,  CKNICALS 

SECTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

28.42 

152.48 

49.90 

220.11 

254.64 

871. 0B 

337.89 

0.00 

1914.4 

2 

143.21 

131. 2B 

70.16 

490.86 

561.78 

0.ea 

0.00 

0.00 

1417.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

107.67 

0.00 

107.6 

TOTAL 

171.0 

283.76 

120.07 

710.97 

836. 40 

871.02 

445.56 

0.00 

3439.4 
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RESULTS  FCR  W109  FCR  DAYS  16  TVRXUH  30 


AVENGE  NACER  C F  W  KXES  SE3JIRE3  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


I 


sector 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

324.55 

911.28 

562.02 

151.45 

186.79 

1358.34 

912.79 

8.00 

4420.2 

2 

0.00 

22.07 

40.66 

0.00 

33.91 

0.03 

0.00 

0.00 

96.6 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

324.55 

933.35 

622.71 

151.45 

220.70 

1359.34 

912.79 

0.00 

4524.8 

AVERAGE  UA6ER  REOJIRED  PER  DAY 

PER  1000 

TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

ssncR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

14.84 

6.62 

5.13 

3.96 

4.43 

7.74 

9.18 

0.00 

7.5 

2 

0.00 

0.20 

6.42 

9.00 

0.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

2.58 

3.74 

3.71 

1.23 

1.62 

7.73 

6.96 

0.00 

3.5 

AVERAGE  MA6ER  REQUIRED  PER 

£*Y  PER 

1000  CCV6AT 

TRCCPS 

CONTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

23.51 

14.86 

17.56 

6.35 

5.81 

22.33 

18.85 

0.00 

16.7 

2 

0.00 

0.50 

0.96 

0.00 

0.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

3.98 

8.42 

7.96 

1.94 

2.29 

22.33 

14.31 

0.00 

6.7 

AVERAGE  MJ43ER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  OCRPS 

TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.48 

2.39 

1.90 

2.68  5.34 

2.16 

1.80 

9.00 

2.3 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.43 

1.32 

0.80 

0.82  1.62 

2.15 

1.35 

0.00 

1.2 

AVERAGE  NJ«R  RB3JIRED  PER 

CAY  PER 

1000  TVR  A*WY  TRCCPS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.06 

0.95 

0.03 

0,03 

0.00 

6.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.e0 

0.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

9.00 

0.02 

0.32 

0.03 

0.02 

0.00 

0.0 
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AVERAGE  NAA6ER  C F  C&euT  TROCPS  HAVING  TIPS  M24  MASKS  SURVIVING  ATTACKS  FTCM  UOIIO  O&UCALS 

SECTOR 


OaKTRf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

315.30 

805.07 

543.03 

128.30 

111.22 

1226.35 

863.56 

0.00 

3890.8 

2 

0.89 

22.07 

40.69 

0.00 

33.91 

0.00 

0.00 

0.00 

96.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.0 

TOTAL 

315.30 

827.14 

583.72 

126.30 

145.12 

1226.35 

863.56 

0.00 

4087.5 

AVERAGE  NJ«R  OF  CORPS 

TRIPS 

having  type:  vca  m»s<s 

SECTOR 

SlR/IVIWJ 

ATTACKS  FROM 

UOUID  OB4ICALS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.21 

106.94 

38.87 

24.62 

66.37 

131.22 

48.46 

0.00 

423.7 

2 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

9.21 

106.94 

38.87 

24.62 

65.37 

131.22 

46.46 

0.00 

423.7 

AVERAGE  WAGES  CF  INS 

A fluff  TROCPS  HAVING  TYPE  1424  M»S<S 
SECTOR 

SURVIVING 

ATTACKS  FROM 

UCUIID  CHEMICALS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8  TOTAL 

1 

0.04 

0.27 

0.12 

0.53  10.21 

1.77 

0.77 

0.00  13.7 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

e.00 

0.00 

0.00  0.0 

TOTAL 

0.04 

0.27 

0.12 

0.53  10.21 

1.77 

0.77 

0.00  13.7 
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RESULTS  FOR  W112  FCR  C*YS  16  7VFCUGH  30 
AVERAGE  MJaGER  CF  BCCXS  CF  UB  OBflCAJ.  ULTElllH  PAPER  RE3JISED  KB  EACH  C*Y  CF  BATTLE 


sancR 


00UN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2876, AS 

42B9.ee 

3888.43 

1832.48 

1840.75 

6234.84 

4626.39 

3.29 

25512.9 

2 

5619.47 

3729.62 

544S.0! 

5023.24 

5098.36 

10.27 

12.58 

6005.88 

31244.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

2929.12 

5822.92 

7952.0 

TOTAL 

879S.92 

7938.71 

9333.44 

4856.72 

6939.12 

6244.31 

7570.10 

11032. 0S 

64709.4 

AVERAGE 

AU6ER  REQUIRED  PER  BAY  PER  1000 

TRXPS 

OCLNIRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

131.54 

30.58 

54.62 

47.90  43.67 

35.51 

46.54 

1.92 

43.4 

2 

57.09 

33.39 

56.32 

59.09  54.43 

28.53 

30.39 

56.44 

52.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

93.84 

102.95 

99.3 

AVG 

70.06 

31.84 

56.60 

56.62  SI. 09 

35.50 

57.76 

70.30 

51.1 

AVERAGE  MJ«6ER  RB3JIRED  PER  DAY  PER 

looe  caeAT 

TRCCPS 

OCLNIRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

50.50 

40.22 

53.30 

23.39  31.94 

58.74 

58.47 

0.00 

48.2 

2 

42.83 

22.77 

46.00 

49.75  49.34 

a.00 

38.90 

39.24 

41,4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

60.77 

51.14 

53.8 

AVG 

44.12 

32.40 

40.09 

41.68  44.0S 

58.74 

59.00 

42.99 

46.1 

AVERAGE  HA8ER  RB3UIRED  PER  QAY  PER  1000  CCFPS 

TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

ssmcR 

5  6 

7 

8 

AVG 

1 

3Z7.51 

27.79 

81.77 

81.38 

84.96  31.14 

56.89 

17.51 

48.7 

2 

106.58 

47.90 

82.65 

83.05 

66.53  28.53 

29.11 

108.44 

76.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0e 

146.77 

246.03 

196.9 

AVG 

146.43 

36.85 

73.57 

82.53 

86.36  31.12 

77.38 

151.06 

68.0 

AVERAGE  HA43ER  REDJIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AR4Y 

TRXPS 

COjNTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

m 

1 

206.32 

20.43 

49.33 

67.53  40.33 

18.67 

16.66 

0.00 

31.2 

2 

60.85 

31.50 

44.78 

55.20  50.31 

0.00 

0.00 

100.35 

50.7 

3 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

96.80 

259.36 

164.4 

AVG 

88.57 

25.35 

46.74 

59.19  *6.97 

18.67 

35.37 

136.82 

44.1 
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CMAT  TOPS  SLR/TYIM5  ATTACK  FT04  WPCR  AGENT 


sector 


CO  NITTY 

1 

2 

3 

!  4 

5 

6 

7 

8 

1 

1125.24 

3937.82 

3834.88 

1038.87 

568.50 

6473.34 

4688.41 

0.00 

2 

6370.99 

1166.44 

2879.69 

5783.76 

5294.02 

0.00 

0.00 

7425.95 

3 

0.00 

6.60 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1997.96 

3537.29 

TOTAL 

7486.22 

5104.26 

6714.58 

8623.43 

5682.52 

6473.34 

6987.37 

10863.26 

CaeAT  TOPS  SJFVMTC  ATTACK  BOA  UOIID  CR  SBAI-FSFSISTENT  AGENT 

j 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2227.32 

5828.97 

4896.10 

2196.40 

974.12 

7817.42 

6494.33 

0.00 

2 

7886.31 

1763.58 

3874.94 

5688.66 

5712.64 

0.00 

13.47 

6619.78 

3 

0.00 

0.06 

0.00 

1  6.00 

0.00 

0.00 

1385.91 

2592.62 

TOTAL 

10113.83 

7K2.56 

8771.03 

7866.26 

6686.77 

7817.42 

6893.70 

11212.38 

CCHPS  TOPS  SLRYTVTN2  ATTACK 

BOA  VAPCR 

AGENT 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

162.28 

750.27 

517.94 

303.18 

334.29 

1180.48 

663. 58 

0.00 

2 

607.61 

825.71 

e93.66 

680.83 

788.43 

0.80 

0.60 

421.34 

3 

0.00 

0.00 

9.96 

6.00 

0.66 

0.00 

216.13 

194. 16 

TOTAL 

969.87 

1375.96 

1211.60 

983.81 

1182.71 

1160.48 

880.73 

615.50 

ccfps  tops  sumvtm;  attacx  m*  uano  gr  sm-ptcistent  agent 

i 

i 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3  i 

4 

5 

8 

7 

a 

1 

356.43 

2468.11 

1569.11 

673.71 

1193.57 

3914.13 

1799.04 

21.60 

2 

1521.04 

2122.47 

2086.24  1966.60 

2730.76 

86.33 

66.66 

1062.26 

3 

0.00 

0.66 

9.00 

0.96 

0.60 

0.06 

546.77 

469.53 

TOTAL 

1877.47 

4680.56 

3667.36  2782.51 

3924.33 

3879.40 

2412.48 

1533.30 

TVCATEP  ARAY  TOPS  SUFVTVTTC 

ATTACK  ETOA  VAPCR  AGENT 

1 

SECTOR 

OOJNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

1 

56.21 

78. ae 

84.41 

65.96 

86.50 

222.30 

79.02 

9.00 

2 

Z77.84 

66.70 

113.92 

189.25 

196.42 

9.00 

0.00 

80.62 

3 

0.06 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.90 

24.06 

37.25 

TOTAL 

334.06 

142.50 

196.32 

i 

275.21 

260.91 

222.30 

103.08 

118.07 

TVCATST  AWAY  TOPS  SLRVTVIN;  ATTACX  FRCM  UOUID  CR  S8AI-9SRSISTENT  AGENT 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

28.82 

153.78 

50.42 

221.81 

265.80 

577.46 

338.96 

0.00 

2 

143.21 

131.28 

7W.16 

480.86 

806.11 

9.00 

0  00 

0.00 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.90 

107.57 

9.00 

TOTAL 

171.82 

285.94 

120.58  ! 

712.57 

873.90 

877. 4« 

447.53 

9.00 

f 

| 


TOTAL 

2198B.6 

2B921.0 

5636.2 

56444.9 


TOTAL 

29434.6 
33540.5 

3878.5 

66863.7 


TOTAL 
3811. 0 
3397.5 
410.3 
8318.8 


TOTAL 

12196.7 

11566.5 
1006.3 

24767.5 


TOTAL 

680.1 

922.9 

81.3 

1874.4 


TOTAL 

1937.7 

1443.6 

107.8 

3409.0 
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CCWiAT  VEHICLES  ATTACKED  WITH  VAPOR  AGENT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

282.78 

977.91 

901.86 

214.14 

142.81 

1619.52 

1268.50 

0.00 

5407.5 

2 

1566.30 

299.50 

756.50 

1441.40 

1318.31 

0.00 

0.00 

1790.38 

7162.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

520.72 

906.59 

1426.3 

TOTAL 

1840.07 

1267.51 

1858.46 

1655.63 

1461.12 

1619.52 

1789.22 

2885.97 

13996.5 

COeAT  VEHICLES  ATTACKED  WITH  UOJID  CR  S&a-PERSISTENT  *3ENT 


OCLNTRK 

1 

2 

3 

SEXR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

408.19 

1007.90 

901.52 

426.46  188.97 

1369.60 

962.94 

0.00 

5265.5 

2 

1405.61 

334.46 

687.69 

1011.20  1017.72 

0.00 

4.04 

1547.52 

9006.2 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00  0.00 

0.00 

229.98 

395.22 

625.2 

TOTAL 

1813.80 

1342.36 

1589.22 

1437.66  1206.69 

1369.60 

1196.95 

1942.74 

11899.0 

OTPS  VEHICLES  ATTACXED  WITH  VOT!  AGENT 


SETCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

33.02 

156.23 

101.95 

63.89 

66.47 

234.92 

131.67 

0.00 

787.1 

2 

'  164.21 

129.22 

136.55 

143.03 

152.74 

0.00 

0.00 

89.51 

815.2 

3 

0.00 

e  ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

43.64 

41.25 

84.8 

TOTAL 

197.24 

244.46 

238.50 

206.92 

219.21 

234.92 

175.31 

130.76 

1687.3 

03PS  VEHICUS  ATTACKED  WITH  UOIID  CR  S£VH~PER5ISTENT  AGENT 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

74.14 

471.20 

318.41 

182.60 

230.30 

801.03 

363.90 

5.83 

2447.4 

2 

306.20 

410.93 

426.06 

402.00 

529.69 

20.25 

20.67 

204.11 

2319.5 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

108.90 

86.74  . 

195.6 

TOTAL 

379.34 

882.12 

744.47 

585.20 

759.99 

821.28 

493.46 

296.68 

4962.5 

TVCATER  **K  VEHICLES  ATTACKED  WITH  VAPOR  AGENT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

11.12 

15.23 

16.57 

17.54 

16.79 

44.02 

15.60 

0.00 

137.1 

2 

54.95 

13.03 

22.78 

38.57 

38.38 

0.00 

0.00 

17.37 

185.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

4.75 

3.01 

12.7 

TOTAL 

86.08 

28.26 

39.63 

56.11 

55.17, 

44.02 

20.38 

25.38 

334.9 

THEATER  ARMY  VEHICLES  ATTACKED  WITH  UOIID  CR  SENI-PERSISTENT  AGENT 

SECTOR 


COUNTRY  12  0  4  5  8  7  8  TOTAL 


1 

5.12 

32.51 

10.34 

45.29 

52.51 

157.10 

72.07 

0.e0 

■*04.9 

2 

25.61 

27.77 

14.42 

100.29 

120.13 

0.00 

0.YJ0 

0.00 

208.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

22  96 

0.00 

22.8 

TOTAL 

30.73 

60. 2B 

24.76 

148,57 

172.64 

187.10 

9*. S3 

0.00 

716.0 
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mem  of  >ec  cophnies  in  cocat  anea 


caNiwr 

1 

2 

3 

STTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

8 

i 

1.00 

4.00 

2.00 

0.00 

2.00 

6.00 

6.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

v? 

TOTAL 

5.00 

7.00 

7.00 

3.00 

5.00 

6.00 

8.00 

9.00 

50.0 

A* 

JJ* 

COM TOY 
1 
2 
3 

TOTAL 


HA6ER  CF  KB:  aaPWIES  IN  OTPS  AREA 
S83TCR 

3  4  5  6 

5.0B  3.00  3.00  8.00 

10.00  7.00  7.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

15.00  10.00  10.00  6.00 


TOTAL 

33.0 

48.0 

16.0 

97.0 


NJuGER  CF  KBC  C&PANIES  IN  TH?  tfUf 


OOJNIT7T 

1 

2 

3 

TOTAL 


SETCR 
4  5 

3.00  2.00 

5.00  5.00 

0.00  0.00 

8.00  7.00 


TOTAL 

26.0 

32.0 

10.0 

68.0 


RESULTS  FOR  W113  FOR  DAYS  16  TVRCUH  30 


AVERAGE  WAGER  OF  ROLLS  CF  U9  OBA1CAL  DETECTOR  FWPER  RHUIRED  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


CONTRT 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1871.29 

9861.12 

5408.00 

2874.12 

3082.93 

13399.96 

7776, ec 

131.43 

44494.8 

2 

8237.44 

7916.46 

7417.16 

6828.35 

7570. &4 

37.57 

43.74 

8419.81 

46471.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

2474.30 

3842.99 

6317.5 

TOTAL 

10108.73 

17777.57 

12915. 17 

9702.47 

10653.77 

13437.53 

10294,27 

12394.23 

97283.7 

AVERAGE  WAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 


SECTOR 


COUNTRY 

,  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

85.57 

71.66 

77.23 

75.13 

73.14 

76.33 

78.20 

76.50 

75.7 

2 

79.46 

70.87 

76.72 

80.32 

80.83 

104.36 

105.66 

79.12 

77.7 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

79.28 

78.76 

78.9 

AVG 

80.51 

71.30 

76.94 

78.71 

78.44 

76.38 

78.54 

78.98 

76.8 

AVERAGE  WAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CQGAT 

TOPS 

Q3LNTFTY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

81.94 

72.97 

80.41 

71.82  66.51 

85.61 

83.46 

0.00 

78.7 

2 

80.68 

68.59 

78.00 

82.08  82.93 

0.00 

110.62 

79.16 

78.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

78.81 

74.78 

75.9 

AVG 

80.90 

71.01 

79. 02 

78.94  77.96 

85.61  . 

82.37 

77.78 

78.5 

AVERAGE  WAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS 

TOPS 

COLMTKY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

112.71 

74.88 

81.88 

88.41  84.75 

78.73 

79.91 

90.09 

79.1 

2 

88.22 

77.41 

83.81 

88.12  84.78 

104.36 

104.92 

83.82 

83.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

86.81 

97.87 

905.2 

AVG 

92.53 

76.02 

83.00 

86.21  84.76 

76.89 

82.29 

88.22 

81.6 

AVERAGE  WAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  ARMY  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

74.35 

96.19 

67.51 

71.01  .  71.74 

57.44 

67.43 

74.33 

67.8 

2 

67.90 

66.52 

57.09 

89.92  71.32 

0,00 

0.00 

70.13 

68.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

7S.94 

76.36 

72.2 

AVG 

68.89 

66.34 

67.27 

70.27  71.46 

67.44 

68.04 

72.36 

68.2 
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3 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2125.17 

1406.64 

3531.3 

TOTAL 

0327.43 

19305.09 

13031.75 

7421.84 

9637.12 

16112.25 

9554.06 

5308.67 

968S6.2 

AVERAGE  COGAT  83JIFVCNT  ATTACXED  PER  DAY 

SHDTLR 

OQLNTR 

r  i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.17 

506.66 

466.02 

0.00 

977.8 

2 

400.73 

147.12 

300.05 

412.00 

4C2.S3 

0.90 

0.00 

580.38 

2363.1 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

74.71 

70.78 

145.4 

TOTAL 

400.73 

147.12 

306.05 

412.00 

43S.00 

505.66 

540.72 

651.16 

3486.4 

AVERAGE  C3PS  EDJ'^r  ATTACKED  PER  DAY 

sarrj* 

COLKTR 

T  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7.08 

40.43 

34.16 

19.33 

14.05 

68.21 

26.35 

0.00 

209.6 

2 

34.35 

33.46 

46.36 

42.32 

32.19 

0.00 

0.03 

14.56 

202.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.55 

6.71 

15.2 

TOTAL 

41.43 

73.83 

79.51 

61.65 

46.24 

68.21 

34.91 

21.27 

427.0 

average  theater  Afvr  ejjifvent  attacked  per  day 

SECTOR 

COLNTRY  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.86 

2.83 

2.10 

2.72 

3.90 

9.00 

4.75 

0.00 

25.2 

2  1 

4.23 

2.42 

2.81 

6.02 

6.87 

0.00 

0.00 

0.32 

22.6 

3  ! 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.55 

0.15 

1.7 

TOTAL  1 

1 

5.08 

5.25 

4.91 

8.74 

S.87 

9.00 

6.30 

0.47 

40.6 

.  *> 
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AVERAGE  RACER  PBUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

10.12 

1.62 

3.12 

5.79 

5.27 

1.47 

2.55 

128.64 

3.1 

2 

2.14 

2.00 

2.31 

2.62 

2.38 

613.89 

533.82 

2.09 

2.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.10 

4.54 

22.1 

AVG 

3.29 

2.57 

3.97 

5.39 

4.91 

3.98 

5.31 

4.23 

4.2 

AVERAGE  RACER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1900  Oa»kT  TRIPS 


ssctcr 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

16.33 

4.04 

7.08 

11.01 

11.40 

4.61 

5.45 

0.00 

7.6 

2 

3.31 

4.99 

5.19 

4.85 

4.97 

0.00 

4055.56 

2.78 

5.4 

3 

0.00 

0.00 

0.® 

0.00 

0.00 

0.00 

15.12 

6.05 

34.5 

AVG 

8.25 

6.70 

9.98 

10.11 

10.40 

12.58 

11.40 

5.71 

8.7 

AVERAGE  RACER  RSJJIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS  TRIPS 


SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.32 

0.06 

0.11 

0.16 

0.14 

0.06 

0.09 

5.32 

0.0 

2 

0.12 

0.06 

0.00 

0.10 

0.09 

2.78 

2.78 

0.11 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.17 

0 .18 

0.5 

AVG 

0.20 

0.07 

0.12 

0.15 

0.13 

0.09 

0.14 

0.17 

0.1 

$ 

v'"-. 

A 

>W 
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AVERAGE  RACER  PBUIRED  PER  WY  PER  10O0  TMT  MW  TRIPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 
-  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.21 

0.03 

0.06 

0.12 

0.11 

9.03 

0.05 

0.66 

0.0 

2 

0.06 

0.04 

0.04 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

9.10 

0.0 

3 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.13 

0.22 

0.6 

AVG 

0.12 

0.06 

0.07 

0.12 

0.11 

0  06 

0.10 

0.19 

0.0 

RESULTS  TCR  DAYS  45+ 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.® 

0.0 

2 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

8.® 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.® 

0.0 

TOM 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0® 

0.® 

0.® 

0.0 

-•> 


AVERAGE  RACER  REQUIRED  PER  DAY  PER  10®  TROOPS 

SECTOR 

OOUMTRT 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.® 

9.® 

0.® 

0.® 

0.® 

9.® 

0.® 

0.® 

0.0 

2 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

9.® 

0.0 

3 

9.® 

0.® 

0.® 

9.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.0 

AVG 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.0 

m 
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AVERAGE  MASER  REQUIRED  PS?  DAY  PER  1650  CO£*T  TRIPS 


ODLWRf 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

ATjG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

ca»>s 

TBOCPS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4' 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVf?  AflMf  TRIPS 

sacra? 

axNiw 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

- SLOWING  DATA - 

SEE  DATA  R3?  1*116,  OS-2  1-1/3  QUWT  CMS 
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RESULTS  FOR  W116  FOR  CAYS  16  TVfCLQH  30 
AvERFCE  RACER  0 F  OS-2  1-1/3  QUART  06  REQUIRED  FOR  £X»  DAY  OF  BATTLE 


RESULTS  FOR  DAYS  1-15 


CX1NIRY 

1 

2 

3 

shhor 

4  5 

6 

7 

8 

total 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  RACER  REQUIRED  nS  DAY  PER  1000  TROOPS 


S2TCR 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

A1A5 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVEWGE  RACER  REQJIRED  PER  DAY  PER  1000 

CCA6AT 

TOPS 

sarcR 

or  .WIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

“T 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE:  racer  RHJJIRED  PER  CAY  FfR  1000  COPS 

TROOP’S 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

0 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0  0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MUSES  REQJIRED  PER  CAY  PER 

1000  TM?  ARMY  TOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

e.’e 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  FOR  DAYS  16-45 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

442.15 

443.09 

442.33 

442.40 

442.79 

466.77 

*63.66 

4*2.00 

3585.6 

2 

44J./1 

443.34 

443.38 

442.39 

443.53 

442.00 

442.00 

4*2. 57 

36*2.5 

3 

442.00 

442.00 

442.00 

442.00 

442.00 

442.00 

442.36 

442.31 

3536.6 

TOTAL 

1326.85 

1323.43 

1328.13 

1327.30 

1328.32 

1350.77 

13*3.03 

1326.96 

10664.8 
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AVERAGE  RACER  R23JIRED  FE3R  DAY  PER  108#  TFOCPS 


sector 


COKTWT 

1 

2 

y 

*0 

4 

5 

8 

7 

3 

AVG 

1 

20.22 

3.22 

0.22 

11.50 

10.51 

2.88 

4.00 

2U/.2B 

0.1 

2 

4.27 

3.97 

4.50 

5.21 

4.74 

1227.78 

1067.83 

4.18 

5.9 

3 

0.00 

0.00 

j.aa 

0.00 

0.00 

0.00 

14.17 

9.07 

44.2 

AVC 

10.57 

5.33 

7.91 

10.77 

9.78 

7.68 

10.28 

8.48 

8.4 

AVERFCE  RACER  RECIIRED  PER  Qf\Y  PER  1080  0O6AT 

TROTS 

oqjntry 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

32.00 

8.09 

14.17 

22.02  22.90 

8.30 

10.01 

0.00 

14.8 

2 

6.62 

9.98 

10.37 

9.71  9.93 

3.00 

8111.11 

5.56 

10.9 

3 

0.00 

o.ee 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

30.24 

12.10 

69.1 

AVG 

10.51 

13.39 

17.90 

20.21  20.78 

24.34 

22.12 

11.42 

17.3 

AVERAGE  RACBR  R81IIRED  PER  QAY  PER 

1000  OTPS 

TRIPS 

SECTOR 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.57 

0.07 

0.14 

0.25 

0.20 

0.06 

0.11 

10.64 

0.1 

2 

0.15 

0.06 

0.11 

0.13 

0.11 

5.50 

5.50 

0.15 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.27 

0.28 

0.9 

AVG 

0.32 

0.10 

0.16 

0.24 

0.19 

0.13 

0.20 

0.27 

0.1 

AVER4CE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  THR  TROTS 

0CLN7TRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.43 

0.05 

0.10 

0.22 

0.20 

0.04 

0.08 

1.31 

0.1 

2 

0.10 

0.07 

0.08 

0.11 

0.10 

0.00 

0.00 

0.21 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.25 

0.45 

1.2 

AVG 

0.24 

0.09 

0.13 

0.22 

0.20 

0.11 

0.18 

0.38 

0.1 

531 


I 


cokw 

1 

2 

3 

RESULTS  FOR  DAYS  43* 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAI. 

i 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

3.00 

0.0 

AVER*CE  MASER  fRSUIRED  PER  04Y  PER  ie00  TROTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

3 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00  0.00 

9.30 

0,00 

0.00 

0.0 

2 

9.06 

0.00 

0.00 

0.00  9.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

9.00  ' 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 
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AVER AGE  HUBER  RB2JIRED  PER  CAY  PER  1090  C06AT  TTCCP5 


AVERAGE  WAGER  RETIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

S 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  RHDIRED  PEP  DAY  PER  1000  TW  AfMY  TROOPS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  LIST  A  OOGAT  EUIPVENT  ATTAOCH5  BY  PERSISTENT  AGENT 


COUNTRY 

1 

A 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.12 

11.30 

10.27 

0.00 

21.6 

2 

0.00 

0.22 

0.14 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.22 

0.14 

0.00 

0.24 

11.30 

10.2/ 

0.00 

22.1 

AVERAGE  UST  A  CORPS  EOIIBGNT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

total 

.  T  • 

-'v 

1 

0.07 

0.40 

e.40 

0.17 

3.23 

0.87 

0.48 

3.00 

2.7 

2 

0.34 

0.41 

0.52 

0.37 

3.52 

0.00 

0.00 

0.34 

2.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.16 

0.16 

0.3 

m 

% 

$ 

total 

0.41 

0.91  0.92  0.34  0.75  0.87  0.64 

AVERAGE  UST  A  TVEATER  ARMY  E3JIPVENT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

SECTOR 

0.46 

5.5 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.00 

0.05 

0.02 

0.03 

0.95 

0.21 

0.06 

0.00 

0.4 

2 

0.01 

0.94 

0.02 

0.07 

0.12 

0.00 

e.ea 

0.00 

0.2 

$ 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

9.03 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.02 

0.10 

0.04 

0.10 

0.17 

0.21 

9.11 

0.00 

0.7 

£ 

A 

v  * 
<_5 
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RESULTS  FOR  W117  FCR  DAYS  16  7HCUX  39 


AVERAGE  HAGER  OF  OS-2  5  GALICH  RAILS  RBDIRED  FCR  EACH  QAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


OCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

290.99 

294.96 

289.66 

130.26 

143.99 

963.04 

795.46 

2.73 

2792.0 

2 

867.12 

407.87 

681.40 

734.13 

772.81 

0.00 

2.69 

957.55 

4423.6 

3 

8.99 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

262.81 

384.87 

647.6 

TOTAL 

1077.02 

691.93 

942.15 

864.41 

918.71 

963.04 

1060.96 

1345.13 

7863.3 

AVERAGE 

RACES  REUIRED  PER  QAY 

PER  1996 

TRIPS 

SECTO? 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

9.69 

2.06 

3.66 

3.49 

3.46 

5.49 

8.99 

1.59 

4.7 

2 

8.36 

3.65 

7.05 

8.64 

8.25 

9.99 

6.51 

9.09 

7.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.99 

0.99 

8.42 

7.89 

8.1 

AVG 

8.58 

2.78 

3.61 

7.01 

8.76 

5.47 

6.09 

8.57 

6.2 

AVERAGE  HAGER  REQJIRED  PER  QAY  PER 

1999  CQiGAT 

TRIPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

9 

7 

8 

AVG 

1 

4.46 

2.44 

3.19 

1.49  2.65 

12.97 

13.88 

0.00 

7.2 

2 

9.89 

4.85 

19.23 

11.81  12.56 

9.09 

49.88 

9.60  ' 

9.8 

3 

9.09 

0.00 

0.99 

6  09  e.ee 

9.00 

8.44 

4.85 

5.8 

AVG 

9.98 

3.52 

7.22 

8.63  9.55 

12.97 

12.61 

8.11 

8.4 

SU 

a 


m 

<5 


AVERACE  HAGER  R83JIRED  PER  DAY  PER  1998  OCR’S  TRIPS 


5* 

« 


sector 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

23.28 

2.23 

4.96 

6.64 

5.29 

2. S3 

4.69 

14.54 

4.0 

2 

7.72 

3.57 

6.14 

6.28 

5.13 

e.ee 

e.ee 

7.71 

5.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

10.23 

16.54 

13.3 

AVG 

10.46 

2.83 

5.84 

6.39 

5.18 

2.81 

5.97 

10.59 

3.1 

AVERAGE  HAGER  PSXilRED  FER  QAY  PER  1000  TVR  AR4Y  TRIPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

13.33 

1.35 

3.20 

4.51  2.82 

1.33 

1.24 

0.00 

2.1 

2 

3.84 

2.06 

2.91 

3.71  3.50 

0.00 

0.00 

8.45 

3.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.47 

16.81 

10.1 

AVG 

5.66 

1 .67 

3.03 

3.97  3.28 

1.33 

2.46 

8.77 

2.9 

I 


V 

:  J 
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■aFPCHTING  DATAr 


AVERAGE  MJfiER  CF 

COfiAT 

UNITS  AUTHORIZED  Mil 

SECTOR 

WHICH  ARE 

ATTACKED  BY 

PERSISTENT  AGENT 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

23.68 

41.20 

35. 45 

13.95 

9.80 

65.73 

47.46 

0.00 

237.2 

2 

57.12 

14.33 

34.95 

41.72 

41.80 

0.00 

1.35 

63.33 

2*4.4 

3 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

11.27 

21.13 

32.4 

TOTAL 

80.83 

56.53 

70.40 

55.67 

51.40 

65.73 

60.07 

84.47 

524.0 

AVERAGE  NA6ER  CF  CCHPS 

UNITS  ALfOCRIZED  Mil 

ssrtCR 

WHICH  ARE 

attacked  by 

PERSISTENT  AGENT 

COUNTRY 

1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.24 

12.95  9.89 

6.76 

7.47 

23.00 

14.71 

1.37 

00.3 

2 

8.70 

11.52  11.31 

10.24 

14.39 

0.00 

0.00 

6.88 

63.0 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2. 89 

1.96 

4.8 

TOTAL 

12.93 

24.47  21.20 

17.00  21.87 

23.00 

17.80 

10.20 

148.2 

AVERAGE  NLA6ER  CF  THR  AftlY  UNITS  AUTHORIZED  Mil 

S80TCR 

WHICH  ARE 

ATTACKED  GY 

PERSISTENT  AGENT 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.12 

0.65 

0.22 

1.10  1.32 

4.13 

1.77 

0.00 

9.3 

2 

0.61 

0.55 

0.31 

2.43  3.02 

0.00 

0.00 

0.00 

6.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.56 

0.00 

0.5 

TOTAL 

0.73 

1.20 

0.53 

3.53  4.33 

4.13 

2.33 

0.00 

16.8 

AVERAGE  HABER  CF  PIECES  CF  HDIFWNT  IN 

CMAT  UNITS  AUTHORIZED  Mil  WHICH  ARE  ATTACKED  SY  PERSISTENT  AGENT 

SETtR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  6.17 

506.66 

466  02 

0.00 

977.8 

2 

490.73 

147.12 

390.05 

412.00  432.83 

0.00 

0.00 

560.38 

2363.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

74.71 

70.78 

146.4 

TOTAL 

490.73 

147.12 

300.05 

412.00  439.00 

505.66 

540.72 

851.16 

3486.4 

AVERAGE  NLABER  OF  PIECES  OF  EDJIftENT  IN 

CORPS  UNITS  AUTHORIZED  Ml  1  WHICH  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

S80TCR 

OONTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.75 

22.67 

18.91 

9.95  12.28 

50.39 

22.82 

e.ea 

139.9 

2 

18.19 

18.91 

24.33 

22.06  28.11 

0.00 

0.00 

11.74 

123.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

7.16 

5.41 

12.5 

TOTAL 

21.94 

41.58 

43.84 

32.01  40.39 

50.39 

29. ’8 

17.15 

276.4 

AVERAGE  MJCER  CF  PISCES  CF  EDJIftCNT  IN  THR  Aft fC  UNITS  AUTHORIZED  Mil  WHICH  ARE  ATTACKED  SY  PERSISTENT  AGENT 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.07 

1.79 

9.62 

1.71 

2.77 

8.75 

4.57 

0.00 

20.2 

2 

9.35 

1.53 

0.37 

3.79 

6.35 

0.00 

0.00 

0.90 

12.8 

3 

0.00 

0.353 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.50 

0.00 

1.5 

TOTAL 

0.42 

3.33 

1.49 

5.50 

9.12 

8.75 

6.96 

0.00 

34.6 

0*117  CONT) 


HAGER  CF  >€C  COPIES  IN  COGAT  AREA 


COUTRY 

1 

2 

3 

4 

1 

i.ee 

4.06 

2.06 

6.06 

2 

4.06 

3.06 

5.66 

3.06 

3 

0.06 

0.06 

0.06 

0.66 

TOTAL 

3.06 

7.06 

7.06 

3.06 

S83TCR 


3 

6 

7 

8 

TOTAL 

2.06 

0.06 

0.06 

6.06 

21.0 

3.06 

0.06 

0.06 

4.06 

22.0 

0.06 

0.06 

2.06 

5.06 

7.0 

3.06 

6.06 

8.06 

9.06 

see 

hager  cr  >ec  copanies  in  corps  area 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

1 

6.06 

4.66 

3.06 

3.06 

2 

8.00 

7.66 

10.06 

7.06 

3 

6.06 

6.06 

0.06 

0.06 

TOTAL 

14.06 

11.06 

13.06 

16.06 

ssjcr 


S 

6 

7 

8 

TOTAL 

3.06 

6.06 

6.06 

6.06 

33.6 

7.00 

0.06 

6.66 

9.06 

48.0 

0.06 

0.00 

6.06 

16.06 

16.0 

'6.06 

6.06 

12.00 

19.06 

97.0 

HAGER  OF  H9C  COGANIES  IN  TVR  AAVT  AREA 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

2 

3 

3.06 

4.06 

3.06 

6.06 

5.00 

6.06 

0.06 

0.06 

6.06 

11.06 

9.00 

11.06 

4 

SECTOR 

3 

6 

3.06 

2.66 

3.06 

5.00 

3.06 

0.00 

0.06 

0.06 

0.06 

8.06 

7.06 

3.06 

7 

8 

TOTAL 

2.06 

0.06 

26.0 

0.06 

5.00 

32.0 

4.06 

6.06 

10.0 

6.06 

11.06 

68.0 

RESULTS  FCR  RV119  MC  W120  TOR  CATS  16  THOUGH  30 


AVERAGE  HAGER  C F  W13  ERJEKS  AM)  CCNTA1HRS  REDIRED  FCR  EXX  CAY  OF  BATTLE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

S8CTCR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.94 

5.96 

4.78 

2.86  5.21 

138.10 

120.44 

0.00 

278.3 

2 

127.23 

41.72 

81.29 

106.35  116.63 

0.00 

0.00 

147.95 

624.1 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

20.79 

19.01 

36.8 

TOTAL 

12B.16 

47.79 

86.07 

112.22  121.84 

13B.11 

141 .24 

166.96 

942.2 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1000  TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.04 

0.04 

0.07 

0.07  0.12 

0.79 

1.21 

0.00 

0.4 

2 

1.23 

0.37 

0.84 

1.29  1.25 

0.00 

0.00 

1.39 

1.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  6.00 

0.00 

0.67 

0.36 

0.5 

AVG 

1.02 

0.19 

0.51 

0.91  0.90 

0.79 

1.08 

1.06 

0.7 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER  ’000 

OX8AT 

TOTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.08 

2.25 

2.46 

0.00 

1.0 

2 

1.85 

0  83 

1.77 

2.28  2.46 

0.00 

0.00 

1.84 

1.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.29 

0.46 

0.7 

AVG 

1.54 

0.37 

1.02 

1.58  1.73 

2.25 

2.20 

1.41 

1.4 

AVERAGE  NlAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1000 

CORPS 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.25 

0.13 

0.23 

0.27  0.25 

0.20 

0.20 

0.00 

0.1 

2 

0.25 

0.13 

0.22 

0.26  0.24 

6.00 

0.00 

0.16 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.20 

0.16 

0.1 

AVG 

0.25 

0.13 

3.22 

0.26  0.25 

0.2B 

0.20 

0.16 

0.2 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1000  TVR  AEMY  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.01 

0.01 

0.06  0.06 

0.34 

0.34 

0.C3 

0.0 

2 

0.00 

0.01 

0.01 

0.05  0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.30 

0.35 

0.00 

0.0 

AVG 

0.30 

0.01 

0.01 

0.05  0.07 

0.34 

0.04 

0.00 

9.3 

m 


vl 

m 
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(RY119/W120  CCNT) 


- OPPCRTBC  CAT* 


AVEWGE  UST  B  caeAT  SXIIR<eNT  ATTACKED  BY  PERSISTWT  AGENT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  UST  B  CCRPS  BUIFVENT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 


SECTOR 
4  3 

9.78  12.06 

21.68  27. SO 

0.00  0.00 

31. 46  30.64 


TOTAL 

966.1 

2362.6 

145.4 

3464.2 


TOTAL 

137.2 

121.4 

12.2 

270.9 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERSE  UST  B  TV6ATER  AA4Y  HJJIBENT  ATTAOdD  BY  PERSISTENT  AGENT 


SECTOR 
4  5 

1.68  2.72 

3.72  8.23 

0.00  0.00 

5.39  8.95 


TOTAL 

19.8 
12.6 

1.4 

33.9 
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raSULTS  RjR  W121  FCR  CATS  16  TVfOUJH  30 


AVERAGE  HJJQER  OF  t€C  UtfKISC  SETS  REQUIRED  FCR  EACH  CAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SETJCF 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

XT' 

k 

1 

103.36 

115.80 

112.06 

54.93 

Cl  .21 

173.72 

136.67 

0.76 

758.7 

V* 

2 

170.31 

127.05 

181.70 

141. SB 

143.62 

2.25 

2.83 

189.79 

939.2 

Yx 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

99.18 

173.54 

272.7 

d 

TOTAL 

273.86 

242.85 

293.76 

196.61 

204.84 

175.97 

238.68 

344.09 

1970.6 

AVERAGE  NUSER  REQJIRED  PER  DAY  PER  1000  THXFS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

4.74 

0.84 

1.57 

1.44 

1.46 

0.99 

1.37 

0.44 

1.2 

2 

1.84 

1.14 

1.88 

1.67 

1.53 

8. 26 

6.34 

1.60 

1.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.18 

3.56 

3.4 

AVG 

2.18 

0.97 

1.75 

1.80 

1.51 

1.00 

1.82 

2.19 

1.5 

AVERAGE  MASER  RSXIIRED  PER  DAY  FER  1000  CQSAT  TROOPS 


r 

i 

1.40 

0.90 

1.02 

0.29 

0.98 

1.39 

1.48 

0.00 

1.1 

w 

2 

0.90 

0.67 

1 .28 

0.97 

0.97 

0.00 

10.04 

0.76 

0.9 

'A 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

'  0.00 

0.00 

1.54 

1.46 

1.4 

AVG 

0.98 

0.80 

1.17 

0.78 

0.97 

1.39 

1.50 

0.98 

1.0 

'A 

AVERAGE  MASER  RSXIIRED  PER  CAY  PER  1600  CCRPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

A\G 

1 

12.62 

0.83 

2.11 

2.86 

2.19 

0.93 

1.96 

4.03 

1.6 

2 

3.75 

1.64 

2.94 

2.87 

2.19 

6.26 

6.35 

4.04 

2.7 

3 

0.80 

0.09 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

5.42 

9.36 

7.3 

AVG 

5.31 

1.20 

2.59 

2.86 

2.19 

0.99 

2.83 

5. 69 

2.3 

AVERAGE  MASER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  MW  TOPS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

7.96 

0.77 

1.90 

2.X 

1.45 

0.66 

0.60 

0.00 

1.1 

2 

2.26 

1.20 

1.72 

2.01 

1.83 

0.30 

0.00 

3.87 

1.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.73 

10.08 

5.9 

AVG 

3.36 

0.97 

1.79 

2.17 

1.70 

0.66 

1.33 

5.26 

1.6 

(W/121  CENT) 


■SUPPORTOC  DATA 


AVRAGt  PROCTERS  OF  CONTAMINATED  AREAS  PGR  0O6AT  OUTS  ATTACKED  WITH  UOJID  CHBUCALS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

santR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

22446.11 

37435.92 

32844.63 

11548.47 

7547.64 

62811.43 

43657.35 

0.00 

220092.0 

2 

5074?  38 

14371.68 

32979.75 

42646.15 

40664.00 

0.00 

1064.85 

60191.67 

250685.4 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14499.39 

30017.00 

44516.3 

TOTAL 

81193.50 

518D7.S0 

65824.38 

54194.63 

48211.85 

62611.43 

61242.09 

90208.67 

515293.9 

AVERAGE  PROCTERS  OF  CONTAMINATED  AREAS  FOR  CCPPS  UNITS  ATTACKED  WITH  UOJID 

SECTOR 

CHEMICALS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4897.75 

13478. 3i 

11017.48 

7446.27 

8530.55 

26037.43 

18818.99 

1513.77 

8B231.5 

2 

11622.42 

14136.41 

13001.25 

13757.78 

18490.42 

4603.80 

4575.29 

9387.69 

91535. e 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.eo 

3180.74 

2064.45 

5245.1 

TOTAL 

16220.17 

27814.71 

28078.71 

21198.05 

27020.97 

30341.23 

23372.02 

12965.91 

185011.7 

AVEJWCE  PROCTERS  OF  CONTAMINATED  AREAS  FOR  TW?  AfWY  UNITS  ATTACKED  WITH  UODID  CHEMICALS 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

49.60 

684.36 

253.44 

880.49 

1350.15 

3788.94 

2089.46 

0.00 

9076.4 

2 

246.85 

584.28 

357.84 

1964.27 

3090.58 

0.00 

0.00 

0.00 

6233.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

671.14 

0.00 

671 . 1 

TOTAL 

296.48 

1298.64 

611 .28 

2834.78 

4440.73 

3788.94 

2740.60 

0.00 

15961.3 

AVERAGE  PROCTERS  OF  CONTAMINATED  AREAS  FOR  ALL  BLUE  UNITS  ATTACKED  WITH  UOJID  CHEMICALS 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

27093.46 

51590.59 

44115.52 

19889.24 

17438.34 

92437.82 

63343.29 

1513.77 

317400.0 

2 

70616.68 

29092.37 

48386.84 

58358.20 

62246.00 

4803.80 

5660.14 

89579.36 

348454.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18351.28 

32081.48 

50432.7 

TOTAL 

97710.12 

80690.96 

32514.30 

78227.48 

79673.35 

90941.62 

57354.70 

103174.SB 

716207.0 

s 

1 

f 

* 

A 

S 


B1 

i 

3 

I 


* 
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RESULTS  FOR  W/122  FOR  OATS  16  TVfCUX  30 


AVERAGE  HJ«R  CF  U256  OBCCAL  AGENT  LfclkL'IUN  KITS  RSJU1RED  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SCTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

284.63 

4*9.32 

372.30 

186.80 

766.81 

616.68 

453.27 

0.00 

2541.8 

2 

532.30 

381.65 

540.92 

477.21 

494.21 

0.00 

0.00  5 

ill.  M 

2937.7 

3 

e.ae 

0.06 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

278.28  481.25 

729.5 

TOTAL 

816.94 

800.97 

913.23 

664.61 

701.02 

618.68 

731.56  9 

62.68 

6209.0 

AVERAGE 

MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROTS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

13.02 

3.65 

5.23 

4.88 

4.91 

3.52 

4.56 

0.00 

4.3 

2 

5.13 

3.42 

5.60 

5.61 

5.28 

0.00 

0.00 

4.81 

4.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.92 

9.25 

9.1 

AVG 

6.51 

3.21 

5.44 

5.38 

5.16 

3.52 

5.58 

1  6.13 

4.9 

AVERAGE  MA6ER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  03SAT 

TROTS 

setcr 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

5.58 

3.48 

4.38 

1.75 

3.59 

4.91 

5.03 

0.00 

4.2 

2 

3.25 

2.16 

4.44 

3.95 

3.92 

0.00 

0.00 

2.88 

3.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.16 

4.23 

4.5 

AVG 

3.64 

2.88 

4.42 

3.2B 

3.82 

4.91 

5.06 

3.30 

3.7 

AVERAGE  NLS6ER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS 

TROTS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

31.64 

3.38 

3.86 

9.32 

7.48 

3.70 

6.48 

0.00 

5.5 

2 

11.48 

5.22 

8.57 

9.11 

7.41 

0.00 

0.00 

10.88 

8.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.92  23.64 

19.1 

AVG 

15.00 

4.21 

7.85 

9.17 

7.42 

3.68 

8.42  .14.76 

I 

7.3 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

j 

13»  TVfl  TOPS 

SECTOR 

1 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

AVG 

1 

19.36 

2.07 

4.57 

7.22 

4.36 

2.08 

1.83 

0.00 

3.2 

2 

5.84 

3.10 

4.27 

5.75 

5.27 

0.00 

0.00 

9.29 

5.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

8.00 

9.27  23.77 

14.4 

AVG 

8.43 

2.53 

4.53 

6.23 

4.97 

2.88 

3.57  |1 

12.51 

4.4 

i 

•s 

I 
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(RV122  CCNT) 


■OFPOmH;  DATA 


AVERAGE  MASER  CF  C06AT  OORANIES  PER  SRIGAOE  SLICE 


SECTOR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

41.67 

36.23 

35.33 

29.® 

25.33 

28.93 

26.35 

0.® 

222.8 

2 

37.75 

31.56 

22.93 

35.33 

31.56 

0.® 

0.® 

42.® 

201.1 

3 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

18.33 

18.33 

36.6 

TOTAL 

79.42 

67.79 

58.27 

64.33 

56.® 

28.93 

44.® 

80  33 

■*60.6 

AVERAGE  MASER  OF  COTS  OOfMNIES  PER  ERIOOE 

SLICE 

CONTfiY 

1 

2 

3  4 

SECTOR 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.01 

19.72 

14.18  12.32 

8.48 

17.® 

8.99 

0.® 

85.7 

2 

6.25 

18. "*9 

7.®  9.45 

13.07 

0.® 

0.® 

6.42 

50.7 

3 

0.® 

0.® 

0.®  0.® 

0.® 

0.® 

6.39 

2.37 

8.7 

TOTAL 

11.26 

36.51 

21. 98  21.77 

21.55 

17.® 

15.38 

8.78 

154.2 

AVERAGE  MASER  CF  TVR  MVf  COPAWIES  PER  BRIGADE  SLICE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SBOTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.12 

19.® 

15.62 

13.49  7.62 

18.97 

9.25 

0.® 

91.0 

2 

7.64 

16.® 

8.® 

10.34  11.75 

0.® 

6.® 

4.® 

39.3 

3 

0.® 

0  00 

0.® 

0.®  e.n 

0.® 

8.57 

1.® 

8.0 

TOTAL 

13.76 

36.® 

24.22 

23.62  19.37 

18.97 

15.82 

5.54 

158.4 

AVERAGE  MASER  0CX8AT  UNITS  111  TVC  TREATER 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

125.® 

340.® 

212.® 

87.®  152.® 

434.® 

347.® 

0.® 

1698.4 

2 

453.® 

284.® 

344.® 

318.®  284.® 

0.® 

0.® 

504.® 

2187. 0 

3 

0.® 

0.® 

0.® 

0.®  0.® 

0.00 

110.® 

275.® 

385.0 

TOTAL 

578.® 

624.® 

566.® 

405.®  436.® 

434.® 

457.® 

779.® 

4270.4 

AVERAGE  MASER  CCRPS  UNITS 

IN  TVC  THEATER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

15.82 

185.37 

85.07 

36.97  50.87 

255.® 

118.67 

0.® 

746.9 

2 

74.98 

151.13 

117.33 

85.03  117.63 

0.® 

0.® 

77.01 

622.8 

3 

0  00 

0.® 

0.® 

0.®  0.® 

3.® 

38.33 

35.49 

73.8 

TOTAL 

90.® 

336.® 

282.10 

122.®  168.30 

255.® 

157.® 

112.50 

1443.6 
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1 

(W/122  OCNT) 

AVERAGE  MASER  TrR  AAfT  LNITS  IN  Tl-C  THEATER 

1 

SECTOR 

1 

■  OONTRY 

1 

2 

5 

4 

5 

6 

•» 

8 

TOTAL 

1 

18.36 

187.38 

93.74 

40.46 

46.74 

284.50 

122.07 

6.00 

792.4 

■yi  ^ 

91.64 

0.00 

132.92 

0.00 

128.96 

0.00 

93.04 

0.00 

105.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.S0 

39.43 

46.60 

22.40 

620.9 

61.8 

5  TOTAL 

110.00 

340.30 

222.70 

133.30 

151.50 

284.50 

161.30 

71.00 

1475.2 

1 

t 

! 

AVERAGE  MASER  DIVISION  INITS  IN  ThE  TVCATER 

SKTCR 

ft 

.  COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

R 

5  1 

1.00 

3.13 

2.00 

1.00 

2.00 

5.00 

4.40 

0.00 

18.5 

a  2 

4.00 

3.00 

5.06 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4. 0C 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

5 

TOTAL 

5 

s.00 

6.13 

7.00 

4.00 

5.00 

5.00 

6.40 

9.00 

47.5 

a 

M 

5 

AVEWCE  MASER  CF  ATTACKS  CN  TYPE 

CCABAT  LNITS 

> 

> 

3 

SECTOR 

i 

i  oountry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

29.87 

66.80 

57. 20 

13.73 

12.47 

109.07 

81.73 

0.00 

370.8 

2 

97.13 

19.13 

54.73 

79.13 

72.07 

0.00 

0.00 

104.27 

426.4 

V,  3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

26.20 

47.27 

73.4 

■s. 

j  total 

127.00 

86.93 

111.93 

92.87 

84.33 

109.07 

107.93 

151.53 

870.8 

jO 

i 

1 

AVERAGE  MASER  OF  ATTAQCS  CN  TrPE 

CTRPS  '-NITS 

■ 

1 

setor 

OOLNTKY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1.96 

12.91 

8.33 

4.05 

6.T5 

21.47 

11.36 

0.00 

67.0 

Jl  2 

-5  3 

9.39 

10.82 

11.41 

10.33 

14.11 

0.00 

0.60 

3.68 

61.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

3.64 

2.61 

6.2 

■ 

TOTAL 

| 

11.33 

23.73 

19.93 

13.00 

2b. 27 

21.47 

15.00 

8.27 

135.2 

1 

! 

AVERAGE  ML6ER  OF  ATTACKS  (X  TYPE  TVR  A#WT  UNITS 

ffj 

i 

SECTOR 

I*} 

,  CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

r 

1  1 

0.32 

0.90 

0.51 

1.39 

1.80 

4.87 

2.03 

0.00 

11.6 

2 

1.61 

0.77 

0.89 

3.88 

3.66 

0.00 

0.00 

0.32 

10.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.64 

0.15 

0.7 

fl 

1  TOTAL 

1.93 

1.67 

1.20 

4.47 

5.27 

4.87 

2.87 

0.47 

22.3 

R3 

i 

AVERAGE  MA6ER  CF  KITS  REDIRED  BY 

C06AT 

TYRE  LNITS 

AFTER  ATTACX 

(FOR  CETECTICN  AAO  W**3<IN5) 

3 

SECTOR 

OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

44.37 

100.34 

83.93 

22.54 

23.66 

153.01 

118.12 

0.30 

556.4 

p " 

,s 

2 

133.08 

32.32 

90.77 

111.28 

107.95 

0.90 

8.90 

143.66 

621.0 

/» 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.90 

34.53 

60.88 

95.4 

TOTAL 

177.45 

135.86 

176.88 

134.12 

131.61 

155.01 

152.65 

206.53 

1272.9 

is 

£ 


s 


K 
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(WV122  CCNT)  AVERAGE  MASER  CF  KITS  RSJJIRED  BT  CCFPS  TtPE  UNITS  AFTER  ATCAOC  (PER  0ETECT1CN  J*C  UNA*3<INC 


Jti 


SETTER 


CCLNTRr 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

23 

1 

12.ee 

73.17 

46,74 

2S.ee 

35. Z7 

113.85 

86.46 

e.ee 

375.5 

wm 

2 

se.ie 

61.38 

62.66 

62.25 

80.93 

e.ee 

e.ee 

35.43 

361.7 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

21.46 

16.32 

37.7 

?i71 

TOTAL 

7i. ie 

134.56 

169.46 

90.2s 

116. 2B 

113.85 

87.9e 

51.75 

775.0 

Vi 

■L.0 


AVERAGE  MASER  CF  KITS 

RSJJIRED  ST 

TVR  AftfT  TYPE  UNITS 

SETTER 

AFTER  ATTACX 

(PER  OETEmCN  AND  UN4A90C) 

s 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.81 

4.85 

2.74 

8.32 

8.96 

3i.  ie 

11.22 

0.00 

89. 0 

ij 

2 

9.04 

4.15 

3.76 

18.43 

20.49 

e.ee 

e.ee 

1.44 

57.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

a.ee 

e.ee 

e.ee 

3.53 

e.66 

4.1 

TOTAL 

10.85 

9 .00 

6.50 

26.75 

29.46 

31.10 

14.75  ' 

2.10 

130.5 

MASER  CF  COSAT  VSC  TEAMS  EACH  WITH  5  RSTN  33JACS 

j? 

SETTER 

& 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

0.0O  2.00 

3.00 

6.00 

0.00 

21.0 

2 

4  00 

3.00 

5.00 

3.00  3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

V 

3 

e.ee 

0.70 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

s.ee 

7.00 

7.00 

3.00  5.00 

6.06 

8.00 

9.60 

50.0 

£ 

MJSER  CF  OCPPS  ISC  TEAMS  EACH  WTTH  5  RSTX 

SOWS 

9 

SETTER 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ee 

4.08 

5.08 

3.06  3.00 

e.ee 

6.00 

0.00 

33.0 

'vi 

2 

s.ee 

7.ee 

10.00 

7.00  7.00 

e.ee 

0.00 

9. 00 

48.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

10.00 

16.0 

TOTAL 

i4.ee 

11.00 

15.00 

10.00  10.00 

6.00 

12.00 

19.00 

97.0 

1 

MASER  CF  TVR 

AfVf  NBC  TEAA6  EACH  WITH  5  RH3N  SQJACS 

$ 

SETTER 

CONTRT 

i 

2 

3 

4  5 

6 

7 

3 

TOTAL 

1 

5.00 

4.00 

5.00 

3.00  2.00 

5.0B 

2.00 

0.00 

26.0 

2 

8.00 

5.00 

6.00 

5.00  5.00 

e.ee 

e.ee 

5.00 

32.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

4.00 

8.00 

10.0 

*  J 

TOTAL 

11.00 

9.00 

11 .00 

8.00  7.00 

s.ee 

6.00 

11.00 

68.0 

X  * 

AVERAGE  MASER  CF  VOVES  IN  EACH  SETTER 

PER  OAT  CF  BATTUE 

0.93 

0.96 

1.24  1.24  1. 

19 

0.98  0.84 

0.80 

*  1 
♦A 

U 


H 

*T“ 
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RESULTS  R3?  VN12S  ftR  £»YS  16  THROUGH  30 


AVERAC E  AUGER  W12A1  GAS  FILTERS  RSXIRED  TOR  U7A1  FILTER  UNITS  HR  EACH  CAY  C T  BATTLE 
(83JAL  NIGER  CF  W13  PXTriQJUATE  FILTERS  ALS3  RSXIRED) 


SSTItR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.35 

3.82 

2.23 

0.95 

0.83 

6.18 

3.07 

0.00 

17.4 

2 

1.77 

3.11 

3.07 

2.19 

1.91 

0.00 

0.00 

0.60 

12.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.99 

0.28 

1.2 

TOTAL 

2.12 

6.93 

5.30 

3.14 

2.74 

6.18 

'  4.06 

0.88 

31.3 

AVER AL' 

MAGER  RSXIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

SETCR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0  02 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.04 

0.03 

0.00 

6  0 

2 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.00 

0  30 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.01 

0.0 

am: 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.04 

0.03 

0.01 

0.0 

AVERAGE  AUGER  RSXIRED  PER  OAY  PER  1000 

COGAT 

TROCPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

sarrcR 

4  5 

6 

7 

8 

am; 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  AUGER  REXIIRED  PER  OAY  PER  1000 

CORPS 

TROCPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04  0.03 

0.04 

0.05 

0.00 

0.0 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04  0  03 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00  0.00 

0.00 

0.05 

0.02 

0.0 

AVG 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04  0.03 

0.04 

0.06 

0.02 

0.0 

AVERAGE  AUGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AfVT  TROCPS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.05 

0.06 

0.07 

0.06  0.04 

0.07 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.06 

0.06 

9  07 

0.07  0.05 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.07 

0.02 

0.0 

AVG 

0.36 

0.06 

0.07 

0.07  0.05 

0.07 

0.06 

0.02 

0.0 
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(RV12S  CENT) 


■SLFPCRTING  DATA 


AVERAGE  HAGER  CF  HOSPITALS  IN  C&E3AT  LNITS 

ATTACKED 

Bf  KN-P0SISTENT  BLEED  AGENTS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  KEPITALS  IN  CORPS  LNITS 

ATTACKED 

BY  WN-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

SELTCR 

ODLNTWr 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVER ACE  HAGER  CF  KEPITALS  IN  TVR  AHrfrLNITS  ATTACKED  Bf  NJA-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


setcr 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

6 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

CCLNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  OF  HOSPITALS  IN  THE  TVCATER 
SECTOR 

2  3  4  5 

IN  CCL0AT 

8 

LNITS 

7 

3 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

U.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

e.eo 

0.00 

0.0 

OOLNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  KEPITALS  IN  1>C  TVEATER 
SBOTCR 

2  3  4  3 

IN  CCRPS 

8 

LNITS 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.17 

18.43 

9.88 

4.09 

4.38 

23.00 

15  87 

0.00 

78.6 

2 

3.83 

13.06 

13.32 

9.41 

10.12 

0.00 

0.00 

4.43 

Od.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.13 

2.03 

7.1 

TOTAL 

7.00 

33.10 

23.00 

13.38 

14.30 

23.06 

21.00 

8.30 

144.0 

AVERAGE  HAGER  CF  KEPITALS 

IN  TVE  TVEATER 

IN  THR  ARrfT  LNITS 

SECTOR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

2.84 

24.79 

15.57 

8.67 

4.96 

43.00 

18.90 

0.00 

118. 7 

2 

14.16 

20.21 

21.43 

13.33 

11.32 

0.00 

0.00 

2.40 

85.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

s.ie 

i.18 

7.2 

TOTAL 

17.00 

48.00 

37.00 

22.08 

16.10 

45.00 

25.00 

3.50 

211.0 

RESULTS  FOR  WI26  FCR  DAYS  16  TFfOXP  30 


AVERAGE  HAGER  M12A1  GAS  FILTERS  RHUIRED  FOR  1*43  FILTER  UNITS  FCR  EACH  DAY  OF  BATTL 
(EUAL  HAGER  OF  U13  PARTICULATE  FI  ITERS  RHUIRED) 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.57 

20.28 

14.00 

4.86 

7.96 

28.51 

22.51 

0.00 

106.0 

2 

0.35 

2.41 

2.86 

0.36  2. SB 

0.00 

0.00 

0.29 

8.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.15 

0.13 

0.2 

TOTAL 

6.92 

23.00 

16.85 

5.22 

10.67 

28.51 

22.66 

0.42 

114.2 

AVERAGE  HAGER  RHUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

sarrcR 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.30 

0.15 

0.20 

0.13 

0.19 

0.16 

0.23 

0.00 

0.1 

2 

0.00 

0.02 

0.03 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.05 

0.09 

0.10 

0.04 

0.06 

0.16 

0.17 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RHUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CQGAT 

TROOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

S80TCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.48 

0.37 

0.44 

0.24  0.41 

0.50 

0.48 

0.00 

0.4 

2 

0.00 

0.04 

0.06 

0.00  0.05 

0.00 

0.se 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.06 

0.22 

0.22 

0.07  0.16 

0.50 

0.37 

0.00 

0.1 

AVERAGE  HAGER  RHUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

'  1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

AVG 

0.01 

0.01 

0.01 

6.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RHUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  MUf  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

G 

7 

8 

AVC 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

9.31  0.91 

0.00 

0.00 

0.01 

3.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30  0.30 

1  0.90 

0.01 

0.01 

0.0 

AVC 

0.01 

0  "1 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.81 

0.0 
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(W/126  aXT) 


■aLPfCRTlMJ  DATA 


AVBWCE  HABER  F1LT3B  RBUIRED  BY  V651  MV  TYPE  B3J1F4ENT  EACH  DAY 

SHJTCR 


OOMTRY 

1 

2 

!  3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.B0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER 

I 

1 

tr 

BY  V60  AVLB  TYPE  B3JIFAEKT  EACH  DAY 

SSTTOR 

axNTwr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

0.S2 

2.21 

1 .26 

0.44 

1.24 

3.17 

2.40 

0.00 

11.5 

2 

0.00 

0.26 

0.25 

0.0B 

0.23 

0.00 

0.00 

0.08 

0.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.04 

0.02 

0.0 

TOTAL 

0.91 

2.47 

1.33 

0.53 

1.47 

3.17 

2.44 

0.07 

12.5 

AVEWCE  HABER 

FILTERS 

REQUIRED  BY  UI32  FTC  TYPE  H3JIFVENT  EACH  DAY 

SSTTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER! 

FILTERS  RBUIRED 

BY  V67aRBTV  TYPE  B3JIFVENT  EACH  DAY 

1 

SSTTOR 

0CLN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.27 

3.67 

2.27 

1.00 

1.33 

4.20 

3.33 

0.00 

17.0 

2 

0.00 

0.33 

0.33 

0.00 

0.33 

0.00 

0.00 

0.00 

1.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.27 

4.00 

j 

2.80 

1.00 

1.67 

4.20 

3.33 

0.00 

18.0 

i 

AVERACE  HJ-BER  FILTERS  RHXIIRED  8Y  USB  RECV  TYRE  SXIIFVCNT  EACH  DAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.46 

14.71 

10.48 

3.42 

3.41 

21.14 

16.78 

0.00 

76.3 

2 

0.20 

1.82 

2.27 

0.27 

2.13 

0.00 

0.00 

0.24 

7.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.12 

0.11 

0.2 

TOTAL 

4.73 

10.33 

12.72 

3. a 

7.53 

21.14 

16.89 

0.36 

83.6 

AVERAGE  HABER  CF  U561 

MV  TYPE  eillFWW  IN  CTJ-BAT 

i 

SSTTOR 

EMITS  ATTACXED  BY  FCN-PERSISTENT 

BLEED  AGENTS 

COJMTTO' 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

1  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

(WY128  OCNT)  AVBWGE  HAGER  CF  MSB  AVIB  TYPE  B3JIFVENT  IN  COfiAT  UNITS  ATTACKED  BY  NX-PERSISTENT  BLDCD  AGENT 


Sana? 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

e 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

eee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

•TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

A VEJWCE  HAGER  CF  Ml  32 

FTC  TYPE 

BUIRGNT  IN  COGAT 

UNITS  ATTACKED  BY  HX-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

serrcs 

ccxniry 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.e 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.e 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.o 

AVEWCE  HAGER  OF  IG78RSV  TYPE 

EJJIFVENT  IN  CCV6AT 

IN  ITS  ATTACKED  Bf  NX-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  WG0  REV  TYPE 

BUIACNT  IN  CCAGAT 

LNIT5  ATTACKED  BY  NX-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1. 

0.03 

4.33 

4.00 

0.00  0.87 

8.13 

6.47 

0.00 

25.3 

2 

0.00 

0.53 

1.07 

0.00  0.93 

0.00 

0.00 

0.00 

2.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.03 

4.07 

3.07 

0.00  1.00 

8.13 

8.47 

0.00 

27.8 

AVERAGE  HABER  OF  W651 

AAV  TYPE 

BUIftGNT  IN  OCHPS 

UNITS  ATTACKED  BY  NON-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SETTER 

C0LNTRY 

1 

1 

3 

4  3 

6 

7 

8 

,  TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  W00  AVEfl  TYPE 

EOJIRGNT  IN  CORPS 

UNITS  ATTACKED  8Y  NX-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

SETTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.30 

0.00 

0.00 

0.30 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(W128  CONT)  AV»;RAG£  HABER  OF  M132  FTC  TYPE  BXIIFVENT  IN  CORPS  UMTS  ATTACKED  BY  HN-PS51STENT  BLOB  AGE 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

e 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HABER  CF  V678RB*  TYPE  BHiaeff  IN  CORPS 

SECTOR 

UNITS  ATTACKED  BY  HN-PcRSISTENT 

BUXD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

18 

s 


41 


a 


AVERAGE  HABER  OF  USB  RECV  TYPE  B3JIFV6NT  IN  CORPS  UNITS  ATTACKED  Bf  NON-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

e 

7 

a 

TOTAL 

i 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HABER  CF  V6S1 

AAV  TYPE  B3JIFV6NT  IN  TVR  AfUY  UNITS  ATTACKED  ffY  NON-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HABER  CF  V*S0  AVLB  TYPE  H3JIFVENT  IN  TVR  AFVY  UNITS  ATTACKED  BY  NN-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 

serrcR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HABER  CF  M132  FTC  TYPE  H3JIR*NT  IN  TW  AF4AY  UNITS  ATTACKED  BY  NON-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 
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0*126  can)  AVERAGE  MASER  CF  W678FECV  TOE  SUIFWOT  IN  TO  #Uf  UNITS  ATTACKED  Bf  NON-PERSISTENT  BUXD  A 


i 


s 


JQ 

ft 


SSDTCR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  CF  WGB 

RED/  TOE  B3JIFVENT  IN  TO  AfWT  UNITS  ATTACKED  BY  MIN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SECTOR 

OCLNIRT 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

J  CCLNTRT  1 

•  1  0.00 

2  8.00 
.S  3  0.00 

O  TOTAL.  0.00 


AVERAGE  MASER  GF  WG51  MV  TOE  B3JIFVCNT  1M 


sants 


2 

3 

4 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

THE  TVEATER  IN 

CCAGAT 

UNITS 

8 

7 

8 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER. CF  USB  AVUB  TOE  SUIF4CNT  IN  TVE  THEATER  IN  CQGAT  LNITS 


OONTRY 

1 

2 

3 

SETCR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

24.00 

61.80 

36.00 

12.00 

36.00 

88.00 

88. 80 

0.00 

326.4 

2 

0.00 

4.00 

4.00 

0.00  4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

24.00 

88.80 

40.00 

12.00  40.00 

88.00 

88.80 

0.00 

338.4 

I 


AVERAGE  MASER  CF  M132 

FTC  TOE  ECUIRENT  IN  THE 

TVEATER  IN 

CCAGAT 

LNITS 

00LNTR7 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  CF  M578RECV  TOE  SUIRENT  ! 

SECTOR 

IN  TVE  TVEATER 

IN  CXAGAT 

UNITS 

CONTRT 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

a. 00 

110.00 

68.00 

30  00  40.00 

126.00 

100.00 

0.00 

512.0 

2 

0.00 

10.00 

10.00 

0.00  10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

38.00 

120.00 

78.00 

30.00  60.00 
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(wnas  ccnt) 

MBVCE.  HA«R  OF  I6B  REV  TYPE  SHIPMENT 

IN  TVC  TVCATER  IN  OOGAT  UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

a 

7 

a 

TOTAL  ™ 

1 

iee.ee 

295. 80 

iae.ee 

ai.ee  132. ae 

368.ee 

2se.4e 

e.ee 

1466.2  SI 

78.e  w 

2 

e.ee 

2B.ee 

26.ee 

e.ee  2e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

iee.ee 

321 .ae 

212.ee 

ai.ee  isa.ee 

368.ee 

296.49 

e.ee 

OOUNTRY 

i 

AVSIACC  HAGER  OF  M561  MV  TYPE  SUIFVCNT  IN  TVC  TVCATER  IN  CORPS 

SECTOR 

2  3  4  5  6  7 

UNITS 

8 

TOTAL  ^ 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

00  .V! 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HAGER  CF  MBB  AVlfi  TYPE  SUIRCNT  IN  T>€  TVCATER  IN 

OTPS 

UNITS 

& 

ssntR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

ft' 

1 

6.S4 

4.68 

2.53 

1.16  1.27 

7.66 

3.27 

e.ee 

20.5 

2 

2.716 

3.83 

3.47 

2.68  2.93 

e.ee 

e.ee 

1.43 

17.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

1.95 

0.64 

1.7 

TOTAL 

3.24 

8.52 

e.ee 

3.84  4.28 

7.ea 

4.32 

2-04 

39.2 

AVERAGE  HAGER  OF  M132  FTC  TYPE  H3JIFVCNT  IN  TVC  TVCATER  IN 

OCR’S 

UNITS 

til 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

8 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ae 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HABER  CF  V678RSV  TYPE  BUIFMENT 

SECTOR 

IN  THE  TVCATER  IN 

CCNPS 

UNITS 

a 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

t 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 

01 

2 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ae 

0.00 

e.e 

■3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 

average  HAGER  CF  VG8  RS>  TYPE  SUIRCNT  ] 

SECTOR 

e.ae 

IN  TVC  TVCATER  IN 

e.ee 

CORPS 

e.ee 

UNITS 

0.0 

■A 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

V 

1 

e.72 

7.71 

3.62 

1.70  2.20 

9.7e 

5.74 

e.ee 

31.4 

•if 

2 

3.58 

6.29 

4.98 

3.92  5.08 

e.ee 

e.ee 

5.39 

29.2 

3 

e.ee 

0.30 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

1.86 

2.48 

4.3 

total 

4.30 

14.00 

a. se 

5.S2  7.28 

9.73 

7.60 

7.88 

64.9 

> 

S 
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(W1 26  OXT)  -  -AV6VCE  MAS0?  CF  MSI  AAV  TIPS  BUIFUENT  in  TVE  T1CATER  IN  TVR  Aft*  UNITS 

SECTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  CF  US0  AVIS  TYPE  BDIFWNT  I 

IN  THE  TVCATER 

IN  TVR  *VY  UNITS 

CCLKTRT 

1 

2 

3 

4 

SECTCR 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.U0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

*  00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  maser  CF  Ml  32 

fTC  TYPE 

SDIFVENT  IN  TVC  TVCATER  IN  TVR  AfMT  UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTCR 

5 

e 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

e.ca 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NA«R  UF  V675BCV  TYPE  BUIRCNT  IN  TVC  TVEATIR  IN  TVR  MIT  UNITS 

ss^cr 


QOLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  CF  WB8  REV  TYPE  03UIRCNT  IN  TVC  TVCATER  IN  TVR  AfWV  UNITS 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.87 

7.71 

3.79 

1.88 

2.02 

12. A« 

3.14 

0.00 

33.8 

2 

4.33 

6.29 

3.21 

4.32 

4.68 

0.00 

0.00 

1.92 

26.7 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.66 

0.88 

2.3 

TOTAL 

5.20 

14.00 

9.00 

$.20 

8.70 

12. A0 

6.30 

2.80 

63.1 

RESULTS  PCS  W/127  FOR  QMS  16  THCLGH  36 


AVERAGE  HABER  018  OS  FILTERS  RHUIRED  FOR  WIOI  FILTOT  UNITS  FOR  EACH  DAY  Cf  SATTL 
(HALF  AS  m#  019  PARTICULATE  FILTERS  REQUIRED) 


M 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.47 

55.14 

11.23 

4.17 

7.10 

2B.90 

11.40 

0.00 

119.4 

2 

e.00 

2.87 

6.60 

0.00 

5.67 

0.00 

6.00 

0.00 

15.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.47 

SB. 01 

17.83 

4.17 

12.77 

28.90 

11.40 

0.00 

134.6 

AVERAGE 

HABER  REDJIRED  POT  DAY  PER  1000  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SEDTCR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.07 

0.40 

0.16 

0.11 

0.17 

6.16 

6.12 

6.00 

0.2 

2 

0.00 

6.03 

0.07 

6. 06 

0.06 

0.60 

0.66 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.06 

0.60 

6.06 

0.00 

0.0 

AVC 

0.01 

0.23 

0.11 

0.03 

6.60 

0.16 

6.00 

0.00 

0.1 

AVERAGE  HABER  RB3JIRED  POT  DAY  POT  1000 

C06AT 

TRIPS 

COLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.11 

1.02 

0.36 

0.21  0.37 

6.53 

8.25 

0.00 

0.5 

2 

0.00 

0.07 

6.16 

0.00  0.13 

6.66 

6.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

a. 00 

0.00  0.00 

6.60 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.02 

0.50 

0.24 

0.06  6.20 

6.53 

0.19 

0.00 

0.2 

AVERAGE  HABER  RBMRED  POT  DAY  POT  1000 

CCFPS 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.0 

AVC 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  REDJIRED  POT  DAY  POT  1000  THE  AR4Y  TOPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

AVC 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  0 
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■9UFWRTIVC  OTA 


COUNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER 

2 

FILTERS 

3 

REUIRED  BY  14725  CEV  TYPE  B3JIFVCNT  EACH  OAY 
SECTOR 

4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

0.20 

0.63 

0.40 

0.20  0.30 

0.77 

0.65 

0.00 

3.1 

2 

0.00 

0.07 

0.07 

0.00  0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.20 

0.00 

0.47 

0.20  0.37 

0.77 

0.65 

0.00 

3.3 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER 

2 

FILTERS 

3 

REQJIRED  BY  VG0  TAt*  TYPE  EDJIRGNT  EACH  OY 
SSTOR 

4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

1 .27 

54.31 

10.83 

3.97  6.80 

26.13 

10.84 

0.00 

116.3 

2 

0.ee 

2.80 

6.53 

0.00  5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

14.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.27 

57.31 

17.37 

3.97  12.40 

28.13 

10.84 

0.00 

131 .2 

AVERAGE  HAGER  CP  M72B  CEV  TYPE  B3JIFVENT  IN  OTGAT 

UNITS  ATTACKED 

BY  UN-PERSISTENT  BIOCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SSTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NJGER  OF  VB0  TAAK  TYPE  B3JIBGNT  IN  OTGAT 

UNITS  ATTACKED  BY  HN-PERSISTENT  BIOCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SSTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.07 

36.33 

8.13 

1.87  0.00 

19.20 

7.57 

0.00 

76.2 

2 

0.00 

1.67 

5.00 

0.00  4.67 

0.00 

0.00 

0.00 

12.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.67 

40.40 

13.73 

1.37  4.67 

19.20 

7.87 

0.00 

88.4 

AVERAGE  HABER  CF  U726  CEV  TYPE  ECUIBGNT  IN  OTPS  UNITS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  81X00  AGENTS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

§ 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

A 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

A 

TOTAL 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

■ 

rv 

AVERAGE  HABER  CF  M90  TAAK  TYPE  31IIB4ENT 

IN  OTPS 

SECTOR 

UNITS  ATTACKED  BY  SCN-PERSISTENT  B1XCD  AGENTS 

A 

■A 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

-A,’ 

1 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

"4 

2 

0.00 

0.00 

C.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

V* 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

V 

TOTAL 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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AVERAGE  SLABS?  CF 

M72B  CSV 

TYPE  B3JIMNT  IN  TW?  AMT  OUTS 

SECTOR 

ATTACKED  ST 

NX-PERSISTENT  BUZD  A 

CONTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6  00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00  • 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERACE  MA6ER  CF  W60 

TAT*  TYPE 

SXlIRaCNT  IN  TVR  AMT  1XITS  ATTACKED  3T  NX-PERSISTENT  BtOCD  AGENTS 

SECTOR 

OONTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

OCLNTRY 

1 

AVEWCE  NICER  CF  U72B 

2  3 

<xv  type  suifvevr  in 
SECTOR 

4  3 

THE  TVEATER 

6 

IN  CO-BAT 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

18.00 

12.00 

6.00 

9.00 

23.00 

19.40 

0.00 

94.2 

2 

0.00 

2.00 

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

6.00 

20.80 

14.00 

6.00  11.00 

23.00 

19.40 

0.00 

100.2 

COUNTRY 

1 

average:  nicer  of  wee  tat*  type  suipvent  in  tve  tveater 

SECTOR 

2  3  4  5  5 

IN  CTABAT 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

18.00 

479.40 

81.00 

63.00  204.00 

268.0O 

80.20 

0.00 

1282.8 

2 

0.00 

28.00 

28.00 

0.00  28.00 

0.00 

0.00 

0.00 

84.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.e 

TOTAL 

18.00 

307.40 

109.00 

63.00  232.00 

260.00 

89.29 

0.00 

1286.6 

AVERAGE  HABER  CF  UC728  CEV  TYPE  B3JIBENT  ! 

IN  THE  TVEATER  IN 

CORPS 

UNITS 

CONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

0 

7 

8 

TOTAU 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

CONTRY 

1 

AVERAGE  MASER  CF  W80  TAT* 

2  3 

TYPE  HXIBENT  : 

SECTOR 

4  5 

IN  TVE  TVEATER  IN 

6 

CORPS 

7 

UNITS 

8 

•  TOTAL 

1 

0.00 

0.90 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

9.00 

9.00 

9.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

9.00 

0.90 

0.0 0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

9.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

138 


<  ISMM'+A.'r  '.'.'A'.'.VAr.'  ■v.W  vV  •'.’.A.’  OV  OO  V  O’-J  V'oViVVOo'.  -', 


4 1.  *  .•Ti  V*  V\  *\ 


(W/T27  OCNT) 


AVERAGE  NLfcfiER  CF  M72B  CSV  TYPE  S3JIFWNT  IN  T>€  THEATER  IN  TVR  XW  INITS 

COLNTTTi'  1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL 

1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  000  0-0 

2  0.00  0.00  000  0  00  3.00  0.00  000  000  0  0 

3  0.00  0.30  0.00  0.00  0.00  0-00  0-00  0  30  0-3 

TOTAL  0.00  0.00  0.0O  0.00  0.00  0.00  0-00  0  00  0-0 


AVERAGE  NLAGER  CF  U90  T MU  TYPE  BOUIftCNr  IN  T>€  TV6ATER  IN  TVR  X*Jtf  EMITS 

SEETCR 

OONTW  1  2  3  4  5  8  7  8  TOTAL 

1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0-00  0  00  9  00  0-0 

2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0  00  0-0 

3  0.00  0.00  0.00  0.00  0-00  0.00  0  00  0  00  0-0 

TOTAL  0.00  0.00  0.00  0  00  0-00  0-00  0  00  0  00  0-0 


RESULTS  FOR  M/12B  FOR  DAYS  16  TVFCLGH  36 


AVERAGE  HAGER  fcC6/VCS  OS  FILTERS  RB3JIRED  FOR  WCe^iCe  FILTER  UNITS  FCR  EACH  DAY  OF  BATTL 

SECTOR 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.12 

6.26 

3.41 

1.33 

1.84 

7.78 

3.83 

e.ee 

25.5 

2 

3.16 

4.61 

3.32 

2.64 

3.24 

e.ee 

e.ee 

2.01 

17.9 

3 

6.66 

6.66 

6.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ei 

e.93 

1.7 

TOTAL 

4.23 

16.27 

6.94 

3.37 

5.66 

7.78 

4.64 

2.94 

45.2 

AVERAGE  HAGER  RS3JIRED  PW  DAY  PER  ie86  TROTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG  ^ 

1 

e.ee 

0.05 

0.06 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

e.ee 

e.e  jK 

2 

0.05 

e.64 

0.04 

0.02 

0.03 

e.ee 

e.ee 

0.02 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.03 

0.02 

0.0 

AVG 

0  03 

e.64 

0.04 

0.63 

0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0®  H 

AVERAGE  HAGER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1606 

CO&kT 

TROTS 

SECTOR 

a 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.04 

0  03 

0.03 

0.02 

0.63 

0.03 

0.03 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.0 

V] 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.0 

V 

AVG 

e.ei 

0.02 

e.ei 

e.ei 

e.ei 

8.03 

0.02 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  FEJJIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TOTS 

i 

SECTOR 

country- 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

VI 

1 

e.ee 

0.66 

e.ee 

0.05 

e.ee 

0.06 

e.ee 

0.00 

0.0 

i] 

2 

0.08 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.07 

0.0 

V3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.05 

0.07 

0.0 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.07 

0.0 

§ 

AVERAGE  HAGER  RE3JIRED  PER  DAY  PER  1060  TW  AHuTT  TROTS 

.  1 

SECTOR 

r. 

OOUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

AVG 

■"3 

1 

0.08 

0.06 

0.06 

0.05 

9.06 

e.ee 

0.06 

0.00 

0.0 

jH 

2 

e.ie 

0.06 

0.07 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

0.00 

0.06 

0.0 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.06 

0.06 

0.0 

AVG 

e.ie 

e.ee 

0  07 

0.05 

0.06 

0.05 

e.ee 

0.07 

0.0 

s 

*%r 
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■SuPPCFTING  DATA 


AVERAGE  HAGER  FILTERS  RBXIRED  BY  A»yTS073  TYPE  B3JIFVENT  EACH  DAY 

S83TCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.50 

1.57 

0.98 

0.46 

0.51 

1.71 

1.34 

0.00 

7.0 

2 

0.02 

0. 18 

0.17 

0.03 

0.17 

0.00 

0.00 

0.03 

0.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

TOTAL 

0.53 

1.75 

1.14 

0.46 

0.68 

1.71 

1.36 

0.04 

7.6 

AVERAGE  HAGER  FILTERS  RBUIRED  BY  PATRIOT 

TYPE  B3JIFAENT  EACH  MY 

SECTCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.82 

4.89 

2.44 

0.87 

1.33 

8.06 

2.48 

0.00 

18.4 

2 

3.08 

3.S2 

3.35 

2.01 

3.07 

0.00 

0.00 

1.99 

17.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.91 

1.7 

TOTAL 

3.70 

8.52 

5.79 

2.88 

4.40 

6.06 

3. 28 

2.90 

37.5 

AVERAGE  HAGER  OF  A*yT3073  TYPE  BXIIFV6NT  IN  COGAT 

UNITS  ATTACKED  BY  MCN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SETCR 

ODLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  C F  PATRIOT  TlPE  B3JIBGNT  IN  CQGAT  UNITS  ATTACKED  BY  NOA-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SEDER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

HI 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

CF  AAVTS073  TYPE  B3JIBGNT  IN  CUPPS 

SECTCR 

UNITS  ATTACKED  BY  NCN-PERS1STENT  BUXD  AGENTS 

>>>5 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  " 

0.0 

E3H 

COUNTRY 


AVERAGE  HAGER  CF  PATRIOT  TYPE  EOJIF4GNT  IN  COTS  UNITS  ATTACKED  BY  HJ4-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


SECTOR 


TOTAL 


i 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.  10 

0.ea 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.90 

SUM 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0  00 

0.0 

TOTAL 

8.00 

0.CC 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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AVERAGE  NA6ER  CF  AYVT3373  TYPE  BDIFVENT  IN  THR  A**Y  UNITS  ATTACKED  BY  UN-PERSISTENT  BIO 

UU 

sanoR 

.SK 

teg 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

» 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

n 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

v.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NJCER  OF  PATRIOT  TYPE  ECUIflCNT  IN  THR  AAVY  UNITS  ATTAOCED  Bf  UN-PERSISTENT  0UXD  AGENTS 

1 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

s.ea 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

Km 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

a.  00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

$ 

AVERAGE  MJCER  CF  ANYTS373  TYPE  EOJIfVENT  IN  THE  THEATER  IN  COBUT 

UNITS 

SECTOR 

CS 

J  COUNTRY 

1 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

9 

1 

13.00 

4S.J0 

28.50 

13.56 

15.00 

40.00 

39.40 

0.00 

205.7 

2 

0.00 

4.00 

4.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

15.00 

40.30 

32.50 

13.50 

19.00 

40.00 

39.40 

0.00 

217.7 

& 

1 

1 

AVERAGE  NICER  OF  PATRIOT 

TYPE  SHIPMENT  IN  THE  THEATER  IN  OOCAT 

UNITS 

i 

SBOTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

«.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

a. 00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

j'  TOTAL 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

e.oe 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

9 

1 

1 

AVERAGE  NLICER  CF  AN/T3C73  TYPE  SHIPMENT  IN  THE  THEATER  IN  OCRPS 

UNITS 

1 

SECTOR 

J5> 

COUNTRY 

1 

A 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

H 

1 

0.13 

1.78 

0.78 

0.33 

0.42 

2.20 

0.91 

0.00 

6.5 

1  2 

0.57 

1.44 

1  .04 

0.77 

0.96 

0.90 

0.00 

0.32 

5.7' 

!  3 

0.00 

a.ae 

9.00 

0.00 

9.00 

9.90 

0  29 

0.38 

0.6 

fte 

TOTAL 

0.30 

3.20 

1.30 

1.10 

1.49 

2.20 

1.20 

1.20 

12.9 

’ 

AVERAGE  NJCER  OF  PATRIOT 

TYPE  eejjiiaent  in 

THE  THEATER 

IN  OOF’S 

UNITS 

j 

SECTOR 

14 

1  OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.51 

73.82 

34.96 

13.33 

21.30 

92.90 

36.28 

0.00 

275.8 

2 

32.-40 

80.18 

40.12 

30.57 

50.61 

9.00 

0.00 

35.94 

258.0 

w 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

9.68 

0.00 

11.72 

16.56 

29.2 

,  TOTAL 

1 

» 

39.00 

134.08 

53.10 

44.00 

72.50 

32.90 

*6.00 

52.50 

565.1 

Ui 

» 

1 

1 

1 

i 

i 
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-  AveWGE  NLka^CF  #irt3373  T(PE  H2JIR*NT  IN  T>€ 

sarrcR 

TVEATEH  IN 

TVR  AMT  INTO 

OOLNTW 

1 

2 

3  4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MJh6EH  CF  PATRIOT  TfPE  SUIBENT  IN  THE  THEATER  IN  TV*  A#*rr  LNITS 


OONTWT 

.  1 

2 

3 

SETCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

12.02 

66.93 

3B.18 

12.  08 

17.96 

09.50 

3B.17 

0.00 

'  275.6 

2 

50.96 

54.57 

52.52 

r.s2 

41.54 

0.00 

0.00 

23.62 

261.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.33 

10.80 

23.2 

TOTAL 

72.00 

121.50 

90.79 

42.50 

56.50 

09.50 

50.50 

34.50 

500.7 
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RESULTS  FCR  1AV129  FCR  OVS  16  THOUGH  36 


a 


AVERAGE  MJfiER  MAS  GAS  FILTERS  REDJIRED  FCR  U48  UNITS  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

36.30 

30.97 

42.02 

5.46 

18.41 

104.70 

88.72 

6.06 

329.8 

2 

6.06 

5.91 

8.12 

0. 66 

7.58 

0.00 

6.60 

0. 06 

21.6 

3 

0.66 

6.66 

0.00 

0. 06 

6.06 

6.66 

6.66 

6.66 

0.0 

total 

36.30 

A3. as 

56.14 

5.40 

25.99 

104.76 

88.72 

0.66 

351.4 

AVERAGE  MACS?  REDJIRED  PER  QAY  PER 

1666  iniys 

COUNTRY 

i 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.40 

6.29 

6.50 

6.14  0.44 

0.86 

6.80 

0.00 

0.3 

2 

0.06 

6.06 

6.08 

0.06  6.08 

6.00 

6.00 

e.ee 

6.6 

3 

0.06 

6. 06 

0. 06 

0. 66  6.00 

6  06 

0.66 

6.06 

0.6 

am; 

6.24 

6.18 

6.36 

0.64  6.19 

6.86 

6.68 

6.66 

0.2 

AVERAGE  MASER 

REQUIRED  PER 

OY  PER 

1606  COfiAT 

Troys 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.28 

0.74 

1.36 

0.27 

6.96 

1.91 

1.94 

6.00 

1.3 

2 

6.06 

0.13 

0.19 

6.66 

0.17 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

6.66 

6.66 

6.06 

6.06 

6.06 

6.66 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVG 

0.38 

0.47 

6.89 

6.68 

6.41 

1.91 

1.47 

0.06 

0.5 

.AVERAGE  MASER 

SEDJIRED  PER  DAY  PER  1006  CCFFS 

ttocps 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SffiTCR 

4  5  8 

7 

8 

AVG 

1 

0.06 

6.00 

0.00 

6.86  0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00  0.00  0.06 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00  0.00 

0.00 

0.06 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  c.00  0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE 

KUSER 

REDJIRED  PER  DAY  PER  1000  TH?  AFMY  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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- 9JPPCRTINC  DATA 


AVERAGE  MAGES  FILTERS  RE3JIRED  Bf  MID  TM<S  EACH  DAY 
SECTOR 


CDLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

6 

TOTAL 

1 

20.  S3 

11.81 

29.96 

4.78 

12.21 

63.S6  . 

61.25 

0.00 

204.0 

2 

0.00 

2.86 

4.12 

0.00 

3.87 

0.00 

0.00 

0.00 

10.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

20.  S3 

14.67 

34.06 

4.78 

IS. SB 

S3. 36 

61.25 

0.00 

214.7 

CDLNTRY 

1 

AVERAGE  MAGES  FILTERS  RSUIRED  Bf 
SECTOR 

2  3  4  5 

BRACLErS 

6 

EACH  CAY 

7 

8 

TOTAL 

1 

10.07 

28.16  12.06 

0.64 

6.20 

41.14 

27.48 

0.00 

125.7 

2 

0.00 

3.06  4.00 

0.00 

3.91 

0.00 

0.00 

0.00 

10.9 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

10.07 

31.21  16.06 

0.64 

10.11 

41.14 

27.46 

0.00 

136.7 

AVERAGE  MAGER 

FILTERS  RBUIRED  Sf  9GT 

TORS 

EACH  CAY 

COWIRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MAGER  GF  MID 

TNCS  ATTACKED  Bf  NCAA-PERSISTENT  ODCD  AGENTS 

OOLNTRf 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

12.57 

9.07 

39.73 

2.67 

8.53 

70.60 

86.13 

6.00 

211.5 

2 

0.00 

2.72 

8.00 

0.00 

6.57 

0.00 

0.00 

0.00 

17.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

12.57 

11.79 

47.73 

2.57 

15.20 

70.80 

68.13 

0.00 

228.9 

AVERAGE 

MAGER  OF  Ml  El 

TMCS  ATTACKED  BY  M3+-PERSISTENT  NERVE  AGENTS 

OXAETRf 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

63.27 

25.65 

80.26 

10.57 

35.75 

185.21 

173.98 

0.00 

574.9 

2 

0.00 

5.55 

9.33 

0.00 

7.04 

0.00 

0.00 

0.00 

21.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

63.27 

31.20 

39.38 

10.57 

42.79 

185.21 

173.98 

0.00 

586.9 

AVERAGE 

MAGER  CF 

BTAOTfS  ATTACKED  Bf  M7A-PERSISTENT  BUTD  AGENTS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.47 

26.57 

11.27 

0.43  0.00 

37.27 

26.00 

9.00 

105.3 

7 

0.00 

3.47 

3.47 

0.00  3.47 

0.00 

0.00 

0.00 

10.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

3.47 

30.33 

14.73 

0.43  3.47 

37.27 

26.00 

0.00 

115.7 

145 


0*129  OCNT) 


AVERAGE  NU6BR  OF  SRNXCrS  ATTACXED  BY  TCN-P05ISTENT  IERVE  AGENTS 
SECTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

<5.87 

108.83 

46.89 

1,73 

e.23 

108.99 

108.31 

e.ee 

475.8 

2 

e.ee 

S.20 

14.73 

e.ee 

13.87 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

33.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

43.87 

114.03 

6i.ee 

1.73 

u.ee 

168.99 

108.31 

e.ee 

see. 6 

AVERAGE  NJ«R  CF  3GT  YCR<S  ATTACXED  BY  fCN-PERSISTENT  BUTD  AGENTS 

SECTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  MAflB*  CF  SGT  VCR®  ATTACXED  BY  KJA-PERSISTBiT  AGENTS 

3CTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

8 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

OOLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MJuGER  OF  M1E1  "INC 
SECTOR 

3  4  8 

IN  TVE  TVEATER 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

362.64 

231.97 

489.48 

96.84  216.31 

997.19 

974.82 

e.ee 

3339.2 

2 

e.ee 

ss.ee 

M.ee 

e.ee  S8.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

168.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

362.64 

287.57 

sis.ee 

96.84  271.91 

997.19 

874.82 

e.ee 

3506.0 

OOLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NACER  CF  BRADLEYS 
SECTOR 

3  4  5 

IN  TVC  TVEATER 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

204.12 

311.90 

219.72 

15.60 

247.11 

733.38 

492.48 

e.ee 

2424.2 

2 

e.ee 

78.ee 

78.00 

e.ee 

78.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

234.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

204.12 

189.90 

297.72 

15.60 

325.11 

733.38 

492.48 

e.ee 

2658.2 

AVERAGE  MA8ER  OF  SGT  TOFKS 

IN  THE  TVEATER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00  0.30 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 
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■SLPPCRTlKi  DATA 


A»*RAGE  HJCER  OF  KITS  RBXIIRED  BY  WATER  POINT  TEAiC  IN  COCAT  AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SETTER 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.18 

9.00 

6.41 

2.45 

5.83 

15.48 

12.14 

0.00 

54.4 

2 

12.36 

6.16 

15.17 

9.® 

9.18 

0.00 

0.00 

12.66 

65.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.66 

13.14 

18.7 

TOTAL 

15.73 

15.10 

21.56 

12.10 

15.01 

15.48 

17.79 

25.60 

13B.6 

AVERAGE  NICER  CF  KITS 

RBXIIRED 

BY  AEDICAL  TEAW5  IN 

CQCAT  AREAS 

FOR  EACH  QAY  OF  BATTLE 

OOLN1TTY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

9.15 

28.94 

24.02 

8.79 

4.00 

38.52 

29.04 

0.00 

142.0 

2 

38.37 

8.45 

19.46 

31.73 

30.41 

0.00 

0.00 

43.94 

173.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.56 

17.57 

27.1 

TOTAL 

46.53 

35.30 

43.40 

40.52 

35.01 

39.52 

38.60 

61.51 

342.5 

AVERAGE  NICER  OF  KITS  RBXIIRED  BY  SBC  REXN4AISSAACE  IN  COCAT  AREAS  FOR  EACH  QAY  CF  BATTLE 


sartR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

2.40 

1.20 

0.00 

1.20 

3.00 

3.60 

0.00 

12.6 

2 

2.40 

1.60 

3.00 

1.80 

1.60 

0.00 

0.00 

2.40 

13.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.20 

3.00 

4.2 

TOTAL 

3.00 

4.20 

4.20 

1.80 

3.00 

3.60 

4.80 

5.40 

30.0 

AVERAGE 

HAGER  OF 

KITS  RBXIIRED  BY  ICC  DB2NTAMINATICN  UNITS  IN 
SECTOR 

COCAT 

AREAS  FOR  EACH  QAY  OF  0 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.27 

13.07 

6.53 

0.00  6.53 

19.60 

19.80 

0.00 

68.6 

2 

13.07 

9.80 

16.33 

9.80  9.80 

0.00 

0.00 

13.07 

71.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.53 

16.33 

22.8 

TOTAL 

16.33 

22.87 

22.87 

9.80  16.33 

19.80 

26.13 

29.40 

163.3 

AVERAGE  NICER  O  YHS  RSXJIRED  BY  WATER  POINT  TEWC  IN  CEJA’S  AREAS  FOR  EACH  QAY  CF  BATTLE 


COLNTRY 

1 

2 

3 

SETCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.46 

1.58 

1.53 

0.68  0.81 

2.53 

2.43 

0.00 

10.0 

2 

2.27 

1.29 

2.09 

1.5* 

1.87 

0.00 

0.00 

2.84 

11.8 

3 

0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.76 

1.31 

2.0 

TOTAL 

2.72 

2.87 

3.62 

2.22  2.68 

2.53 

3.20 

4.15 

23.9 

(W/130  CENT) 

-  AVERAGE  HABER  OTKITS  RSUIRED  ST  AEDICAL  TEAA6  IN  CCRPS 

SECTOR 

AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.44 

9.39 

6.06 

3.17 

4.46 

14.40 

7.3 

0.00 

46.2 

2 

6.87 

7.87 

8.81 

7.28 

9.78 

0.00 

0.00 

4.60 

46.2 

3 

o.eo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.46 

2.72 

5.1 

total 

6.31 

17.17 

14.86 

10.46 

14.23 

14.40 

9.76 

7.32 

96.6 

AVERAGE  HAGER  CF  KITS  RSUIRED  BY  SBC  RSTN4AISSWCE  IN  CCHPS  AREA S  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


OCLNTRY 

4 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  6 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.60 

2.46 

3.00 

1.00  1.80 

3.60 

3.60 

0.00 

19.8 

2 

4.80 

4.3 

6.00 

4.3  4.3 

0.00 

0.00 

5.40 

3.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

3.60 

6.00 

9.6 

TOTAL 

8.40 

6.60 

9.00 

6.00  6.00 

3.60 

7.3 

11.40 

58.2 

AVERAGE  HAGER  OF  KITS  RSUIRED  BY  SBC  DSXNTAMINATICN  INTIS  II 

4  CCFPS 

AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  B 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

19.60 

13.07 

16.33 

9  80  9.80 

19.60 

19.60 

0.00 

107.8 

2 

26.13 

22.87 

32.67 

22.87  22.67 

0.00 

0.00 

3.40 

156.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  | 

19.60 

32.67 

52.2 

TOTAL 

46.73 

36.93 

49.00 

32.57  32.57 

19.60  i 

3.3 

62.07 

316.8 

AVERACE  MACS?  OF  KITS  RSEUIRED  BY  WATER  POINT  TEAA6  IN  TVR  XVY  AREAS  FOR  EXX  DAY  CF  BATTLE 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

! 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.32 

1.34 

1.16 

0.52 

0.67 

2.02 

2.00 

0.00 

8.0 

2 

1.61 

1.09 

1.59 

1.18 

1.54 

0.30 

0.00 

2.56 

9.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.63 

1.19 

1.8 

TOTAL 

1.94 

2.43 

2.75 

1.69 

2.21 

2.02 

2.62 

3.77 

19.4 

i 


AVERAGE  HAGER  CF  KITS  RSUIRED  BY  VEDICAL  TEAA6  IN  TH?  AWAY  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.46 

1.36 

0.97 

1.13 

1.52 

4.16 

2.02 

0.00 

11.6 

2 

2.06 

1.24 

2.00 

2.73 

3.03 

0.00 

0.00 

0.99 

12.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.78 

1.06 

1.8 

TOTAL 

2.51 

2.80 

2.96 

3.86 

4.55 

4.16 

2.78 

2.05 

3.4 

£ 


AVERAGE  HAGER  CF  KITS  RSUIRED  BY  h«C  REOTNAISSNCE  IN  TH?  AfWY  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 

SECTOR 

$ 

\\ 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

'/> 

1 

3.00 

2.40 

3.00 

1.80  1.3 

3.00 

1.3 

0.00 

15. G 

2 

3.30 

3.00 

3.60 

3.00  3.ee 

0.00 

0.00 

3.00 

19.2 

■i 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2.40 

3.60 

6.0 

•  *4 
A 

** 

TOTAL 

6.60 

5.40 

6.60 

4.®  •  4.3 

3.00 

i 

3.60 

6.60 

40.8 
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AVERAGE  NICER  OF  KITS  REQUIRED  BY  N3C  DECNTAMINATIDN  UNITS  IN  TH?  ARMY  AREAS  TOR  EACH  DAY 

sana? 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

16.33 

13.07 

16.23 

9.80  6. S3 

16.33 

6.53 

0.00 

84.9 

2 

19.9B 

16.23 

19.60 

16.33  18.23 

0.00 

6.00 

16.23 

104.5 

3 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00  6.00 

0.00 

13.07 

19.80 

32.6 

TOTAL 

35.93 

29.40 

35.93 

26.13  22.87 

16.23 

19.60 

3S.93 

222.1 

AVER AGE  NA6ER  OF  COCAT  PEPLE  ATTACKED  WITH  OCAICALS 

sano? 


OOJNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

'  8 

TOTAL 

i 

3364.10 

9873.17 

8823.45 

3203.38 

1546.56 

14480.91 

10314.36 

0.00 

51875.9 

2 

14484.53 

2948.72 

9834.07 

11620.63 

11137.67 

0.00 

0.00 

16239.60 

63265.1 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3468.07 

6290.53 

9748.6 

TOTAL 

17848.63 

12821 .89 

15657.52 

14823.98 

12684.23 

14450.91 

14072.42 

22530.13 

124889.7 

OCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NICER  GF  OTPS  PEPLE  ATTACKED  WITH  0041  GALS 

sana? 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

464.99 

3210.02 

2046.26 

1078.44  1457.61 

4982.42 

2402.24 

0.00 

15641.9 

2 

2241.46 

2687.98 

2744.52 

2397.28  3345.06 

0.00 

0.00 

1438.20 

14654.4 

3 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

772.52 

962.78 

1435.2 

TOTAL 

2696.46 

5898.30 

4792.78 

3473.72  4802.65 

4682.42 

3174.78 

2100.96 

31931 .7 

AVERAGE  NICER  CF  TH?  AfVY  PEPLE  ATTACKED  WITH  CHMCALS 

Sana? 


QOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

87.22 

235.44 

139.77 

311.67 

360.27 

1116.65 

424.80 

0.00 

2672.0 

2 

432.75 

201 .  IS 

190.72 

689.20 

814.93 

0.00 

0.00 

84.50 

2413.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

133.58 

38.94 

172.5 

TOTAL 

519.97 

436.58 

330.48 

1001.07 

1171.20 

1116.06 

568.30 

123.43 

,  5257.7 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NICER  OF  COCAT  UNITS 

sana? 

3  4  5 

IN  WPP  LEVEL  1 

9  7 

8 

TOTAL 

i 

0.00 

0.13 

0.00 

0.09  0.30 

0.00 

0.14 

0.00 

0.3 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.13 

0.00 

0.09  0.00 

0.00 

0.14 

0.00 

0.3 

AVERAGE  NICER  CF  COCAT  UNITS 

IN  KPP  LEVEL  2 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sana? 

4  5 

9 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.19 

0.70 

0.38 

0.27  0.43 

0.99 

1.05 

0.00 

3.9 

2 

0.74 

0.78 

0.97 

0.53  0.58 

0.00 

0.00 

0.74 

A. 3 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.42 

1.12 

1.5 

TOTAL 

0.33 

1.48 

1.33 

0.81  1.02 

0.99 

1.47 

1.87 

9.8 
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AVER4CE  HUBER  CFO«T  CJMITS  IN  WPP  LEVEL  3 

Sana? 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.26 

6.56 

6.46 

6.13 

8.47 

1.64 

e.ae 

6.66 

3.7 

2 

6.85 

1.26 

1.14 

6.66 

6.66 

6.66 

6.66 

6.82 

5.2 

3 

e.ee 

6.66 

6.66 

6.66 

6.66 

6.66 

6.32 

1.48 

2.6 

TOTAL 

1.66 

1.76 

1.34 

6.73 

1.13 

1.64 

1.41 

2.29 

16.9 

AVER4GE 

HABER  CP  C06»T  UNITS 

IN  MOP  LEVEL  4 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.31 

1.72 

1.24 

6.46  1.16 

2.97 

2.29 

6.66 

16.3 

2 

2.41 

1.62 

2.89 

1.37  1.73 

6.66 

6.66 

2.44 

12.3 

3 

6.66 

6.66 

e.ee 

6.66  e.ee 

6.66 

1.66 

2.46 

3.4 

TOTAL 

3.62 

2.74 

4.13 

2.33  2.85 

2.97 

3.34 

4.64 

26.2 

AVERAGE  HABER  CP  COPS  UNITS 

IN  MOP  LEVEL  1 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SHOTt 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.18 

65.69 

28.85 

13.61  18.66 

85.96 

43.89 

6.66 

262.6 

2 

25.72 

32.83 

39.43 

29.81  41.76 

e.ee 

6.66 

29.11 

218.6 

3 

6.66 

6.66 

e.ee 

6.66  6.66 

6.66 

14.77 

13.42 

28.1 

TOTAL 

36.96 

117.92 

66.36 

42.82  59.76 

83.96 

66.67 

42.53 

566.8 

OCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  HABER  CF  COPS  UNITS 
SECTOR 

3  4  3 

IN  MOP  LEVEL  2 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

9.14 

113.67 

53.13 

22.18  38.45 

166.37 

66.41 

8.66 

459.3 

2 

43.44 

93.86 

72.75 

36.89  78.32 

6.66 

8.66 

48.78 

379.6 

3 

6.66 

6.66 

6.66 

6.66  6.66 

e.ee 

22.67 

21.10 

43.1 

TOTAL 

54.56 

269.53 

123.91 

73.67  166.77 

166.37 

96.48 

66.68 

881.6 

AVERAGE  HABER  CF  COPS  UNITS 

IN  MOP  LEVEL  3 

COUNTRY 

1 

2 

3 

S8TTOT 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

6.13 

6.79 

0.58 

0.35  6.41 

1.56 

0.77 

8  06 

4.5 

2 

0.64 

0.66 

0.78 

0.78  6.93 

0.06 

0.00 

0.32 

4.1 

„• 

e.ee 

0.66 

e.ee 

0.00  0.06 

0.00 

0.23 

0.15 

0.3 

TOTAL 

6.77 

1.44 

1.36 

1.12  1.36 

1.56 

1.00 

0.47 

9.1 

AVERAGE 

HABER  CF  COPS  UNITS 

IN  MOP  LEVEL  4 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.43 

2. S3 

1.95 

1.14  1.39 

5.21 

2.55 

0.00 

15.3 

2 

2.11 

2.20 

2.62 

2.56  3.19 

e.ee 

0.00 

1.06 

13.7 

3 

0.00 

0.06 

0.66 

0.00  0.66 

0.06 

0.77 

6.56 

1.2 

TOTAL 

2.55 

4,83 

4.57 

3.79  4.57 

5.21 

3.32 

1.58 

30.3 
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AVERAGE  MJ«R  OF  THR  A<W  OUTS  IN  ACFP  LEVEL  1 
SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.46 

70. T4 

36.54 

16.71 

13.77 

113.68 

48.61 

0.66 

369.9 

2 

42.64 

36.97 

46.96 

3B.29 

36.42 

6.60 

0.06 

13.77 

237.4 

3 

6.60 

0.60 

0.60 

0.00 

6.06 

0.66 

13.64 

6.2 

21.9 

TOTAL 

36.31 

127.11 

86.36 

33.00 

32.20 

113.68 

64.26 

20.12 

369.3 

AVERAGE  ;4J*6ER  CF  7VR  MUf  OUTS  IN  UOP  IQEL  2 


OCOfTRV 

1 

2 

3 

shttor 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

9. as 

117.38 

57.34 

23.30 

29.2 

168.68 

72.70 

0.00 

478.8 

2 

48.92 

95.2 

78.41 

33.40 

67.79 

0.00 

0.00 

34.71 

378.3 

3 

0.80 

0.06 

0.06 

0.00 

0.06 

0.08 

23.43 

15.99 

39  4 

TOTAL 

58.77 

212.74 

12.74 

78.  ca 

97.15 

168.88 

96.13 

50.70 

896.8 

AVWGE  MAGER  CF  TVR  AMT  OUTS  IN  WCPP  LBEL  3 


OCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

setor 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.02 

0.05 

0.03 

8.10 

0.12 

0.3* 

0.17 

0.00 

0.8 

2 

0.08 

0.06 

0.04 

0.23 

0.28 

6.60 

0.00 

0.02 

0.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

6.04 

0.01 

0.0 

TOTAL 

0.10 

0.10 

0.07 

0.2 

0.40 

6.34 

0.22 

6.03. 

1.5 

r 


AVERAGE  MAGER  CF  TVR  AfVT  OUTS  IN  VCPP  IBEL  4 


COLNIRT 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.06 

0.20 

0.10 

6.2 

6.40 

1.1* 

0.2 

6.00 

2.7 

2 

6.32 

0.17 

0.14 

0.75 

0.91 

0.00 

6.00 

8.07 

2.3 

3 

6.60 

0.00 

6.00 

6.00 

0.00 

«.» 

0.14 

6.03 

0.1 

TOTAL 

0.2 

0.2 

924 

1.68 

1.2 

1.14 

0.70 

6.10 

5.3 

AVERAGE  MAGER  CF  WATER  POINT  TEW6  IN  MCPP  LEVEL  1  FOR  COfiAT  TOPS 


oconwr 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

0.00 

0,63 

0.00 

0  46 

0.00 

0.60 

6.89 

6.00 

1.7 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  30 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.63 

0.00 

0.46  0  00 

0.30 

0.89 

0.00: 

1.7 

AVERAGE  MAGER  CF  WATER  POINT  TEA46  IN  VCFP  LEVEL. 2  KR  COfiAT  TOPS 

SECTOR 


COLNIRT 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.93 

3  *8 

1.® 

1.2 

2.15 

4.94 

3.23 

0.® 

19.9 

2 

3.71 

3.89 

4  87 

2.S7 

2.93 

0.® 

0,® 

3.72 

21.8 

3 

0.30 

0.00 

0  90 

0.00 

0.00 

0.® 

2.12 

3.62 

7.7 

TOTAL 

A.  65 

7,2 

8.87 

4.04 

5.06 

4.94 

7.2 

9.34 

49.4 
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AVERAGE 

HAGER  OF  HATER  POINT  TEAA6  IN  kCPP  LEVEL  3 

FOR  COGAT 

TROOPS 

COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

2.77 

2.00 

0.73 

2.33 

3.21 

4.43 

0.00 

18.4 

2 

4.23 

S.S2 

3.68 

3.00 

3.30 

0.00 

0.00 

4.08 

26.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

7.40 

10.0 

TOTAL 

5.23 

8.70 

7.68 

3.73 

3.64 

5.21 

7.03 

11.47 

54.7 

oaLNmr 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  HATER  POINT  TEAA6  IN  ACPP  LEVEL  4  POR 

SECTOR 

2  3  4  5  6 

COGAT 

7 

TROOPS 

8 

TOTAL 

i 

3.06 

8.00 

6.20 

2.30  5.50 

14.64 

11.44 

0.00 

51.9 

2 

12.06 

s.es 

14.45 

9.33  8.77 

0.00 

0.00 

12.20 

61.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

5.28 

11.99 

17.2 

TOTAL 

15.12 

13.00 

20.65 

11.63  14.27 

14.84 

16.72 

24.19 

131.1 

O&NTRV 

1 

AVERAGE  HAGER  OF  HATER  POINT  TEAMS  IN  ACFP  LEVEL  1  FOR 

SBOTCR 

2  3  4  5  6 

CORPS 

7 

TROOPS 

8 

TOTAL 

4 

1.73 

7.13 

6.00 

2.56 

3.22 

10.11 

11.25 

0.00 

41 .9 

2 

8.57 

5.77 

8.20 

3.86 

7.42 

0.00 

0.00 

13.97 

40.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.58 

6.44 

10.0 

TOTAL 

10.39 

12.90 

14.19 

8.42 

10.64 

10.11 

14.83 

20.41 

101.8 

AVERAGE  HAGER  CF  HATER 

POINT  TEAA6  IN  ACR*  LEVEL  2  POR 

COTS 

TROOPS 

OOKIRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.06 

12.68 

11.05 

4.38  5.42 

18.87 

16.76 

0.00 

72.1 

2 

15.15 

10.25 

13.12 

10.01  12.52 

0.00 

e.0o 

21.96 

85.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

5.35 

10.13 

15.4 

TOTAL 

10.19 

22.93 

28.17 

14.37  17.94 

18.87 

22.11 

32.10 

172.6 

OOLNIRY 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  HATER 

2  3 

POINT  TEAA6  IN  ACFP  LEVEL  3  FOR 
SECTOR 

4  5  6 

COTS 

7 

TROOPS 

8 

TOTAL 

1 

0.04 

0.06 

0. 12 

0.07  0.07 

0.18 

0.19 

0.00 

0.7 

2 

0.21 

007 

0.18 

0.13  0.17 

0.00 

0.00 

0  15 

0.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

9.00 

0.06 

0.07 

0.1 

TOTAL 

0.26 

0.15 

0.26 

0.22  0.24 

0.18 

0.25 

0.22 

1.8 

OOLNTRT 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  HATER  POINT  TEAA6  IN  ACPP  LEVEL  4  FOR 

sarrcR 

2  3  4  5  6 

CORPS 

7 

TRXPS 

8 

TOTAL 

1 

0.14 

0.28 

0.41 

0.23 

0.25 

0.61 

0.64 

0.00 

2.5 

2 

0.70 

0.24 

0.54 

0.50 

0.57 

0.00 

0.00 

0.52 

3.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.19 

0.24 

.  0.4 

TOTAL 

0.85 

0.52 

0.95 

0.73 

0.81 

0.61 

0.83 

0.78 

6.0 
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AVERAGE  HAGER  CF  WATER  POINT  TEAL6  IN  ACFP  LEVEL  1 

FOR  THT  A»4Y  TRIPS 

SETOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

2.31 

7.50 

6.60 

3.ee 

3. 12 

11.99 

11.30 

0  00 

46.4 

2 

11.47 

6.14 

9.42 

6.86 

7.21 

e.ee 

e.ee 

ie.46 

51.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3.89 

4.83 

8.5 

TOTAL 

13.77 

13.74 

16.31 

9.80 

ie.34 

11.90 

13.27 

15.30 

106.6 

AVERAGE  HAGER  CF  WATER  POINT  TEAA6  IN  VCPP  LEVEL  2  FOR  TW  MW  TRIPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.98 

12.71 

10.81 

4.19 

5.81 

17.81 

17.32 

e.ee 

71.3 

2 

13.34 

ie.2B 

14.79 

9.ee 

13.42  ■ 

e.ee 

a.ae 

28.40 

87.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.'ie 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

5.52 

12.16 

17.  S 

TOTAL 

is.es 

22.90 

2S.ee 

13.79 

19.24 

17.81 

22.84 

38.36 

176.8 

AVERAGE  HAGER  CF  WATER  POINT  TE*6  IN  ACFP  LEVEL  3  FCR  TVR  AWT  TROCFS 

SECTOR 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

0.01 

e.ei 

0.02 

0.02 

e.  04 

6.05 

e.ee 

0.1 

2 

e.es 

e.ee 

e.ei 

0,0* 

e.es 

e.ee 

e.ee 

e.ei 

0.1 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ei 

e.ei 

e  e 

TOTAL 

0.03 

e.ei 

e.ei 

e.ee 

e.ee 

e.e4 

e.ee 

e.ee 

e.3 

AVERAGE  HAGER  CF  WATER  POINT  TEAAG  IN  VCFP  LEVEL  4  FOTTHT  AfMY  TRIPS 

SECTOR 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.02 

0.00 

e.62 

e.ee 

e.ee 

0.12 

8.13 

e.ee 

0.4 

2 

e.ee 

0.02 

0  03 

e.  is 

0.18 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

•  M 

0.02 

e.e 

TOTAL 

e.ie 

e.64 

e.es 

e.io 

e.20 

e.i2 

#.16 

e.es 

1.0 

AVERAGE  HAGER  OF 

VCVES  IN  EACH  SECTOR  PER  DAY  CF  BATTLE 

0.93 

0.98 

1.24 

1.24  1.19 

0.9S  0.84 

0*5 

AVERAGE  NLAGER  CF  DIVTSIOG  IN  EACH  SECTOR  PER  QAY  CF  BATHE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

3.13 

2.00 

1.00 

2.00 

5.00 

4.A0 

0.00 

18.5 

2 

4.00 

3.00 

5.08 

3.00 

3.00 

e.ee 

e.ee 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2.ae 

5.00 

7.0 

TOTAL 

3.00 

6.13 

7.00 

4.00 

5.00 

s.ee 

s.*e 

9.00 

47.5 
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RESULTS  PCR  W131  fCR  C*YS  16  7HCUGH  30 


AAE RACE  HABER  OF  M<-1  AUTOIHJECTCRS  RBJJIRED  RK  EACH  OAY  OF  VUTTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

183.12 

886.74 

0.00 

1080.96 


2 

380.96 

2B1.7B 

0.00 

841.74 


3 

406.33 

464.82 

0.00 

961.71 


SECTOR 
4  5 

185.72  158.97 

732.48  764.88 


0.00 

918.21 


0.00 

923.85 


6 

996.82 
0.01 
0.00 

996.83 


7 

673.63 

0.01 

257.46 

931.10 


8 

0.00 

854.53 

504.30 

1358.84 


TOTAL 

3255.0 

3985.2 

761.7 

8002.1 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


OQLNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


AVERAGE  HABER  REUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 
SECTOR 


SECTOR 


AVG 


11.00 

7.41 

12.44 

6.08 

4.33 

13.33 

11.99 

0.00 

10.1 

10.73 

3.38 

7.43 

13.04 

13.38 

0.06 

0.00 

9.78 

9.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.95 

12.86 

13.4 

10.77 

5.00 

9.55 

10.91 

10.65 

13.33 

12.09 

10.75 

10.2 

AVERAGE  HABER  RS3JIRSD  PER  OAY  PER  1000  CORPS 

TROOPS 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

7.22 

3. 19 

4.63 

5.46 

4.77 

3.37 

3.85 

0.01 

3.8 

7.85 

3.25 

4.51 

5.39 

4.73 

0.04 

0.04 

3.94 

4.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.99 

4.00 

4.0 

7.57 

3.22 

4.56 

5.41 

4.76 

3.3 

3.84 

3.93 

4.1 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVS  AfMY 

TRIPS 

sartR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1.83 

0.44 

0.90 

1.59 

1.64 

1.00 

0.79 

0.00 

0.9 

2.11 

0.47 

0.91 

1 .69 

1.89 

0.00 

0.00 

1.37 

1.3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.81 

1.37 

1.0 

2.06 

0.46 

0.90 

1.66 

1.31 

1.00 

0.79 

1.23 

1.0 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

1 

8.37 

4.07 

6.98 

4.85 

3.77 

5.68 

6.77 

0.00 

5.5 

2 

8.55 

2.52 

4.81 

8.62 

C.17 

0.04 

0.04 

8.03 

6.6 

hi 

3 

a.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.25 

10.34 

9.5 

m 

5$ 

AVG 

8.52 

3.38 

5.73 

7.45 

6.80 

5.67 

7.10 

8.66 

6.3 

AVERAGE  HABER  RSKIRED  PER  OAY  PER  1000 

OOkfiAT 

TROOPS 

S3 
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AVERAGE  HJJ&ER  OF  COfi*T  t&MZ  CASUALTIES 


SECTOR 

CONTW 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

ft 

1 

4i.ee 

m.ae 

106.97 

33.67 

23.63 

203.83 

152.63 

e.ee 

672.5 

2 

197.43 

41.39 

87.31 

163.53 

164.16 

e.ee 

0.06 

214.40 

868.2 

cU4 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

ee.11 

129.26 

188.3 

TOTAL 

23B.40 

152.98 

194.29 

197. 2B 

187.19 

2B3.63 

212.73 

343.66 

1730.1 

! 

AVERAGE  MASER  OF  CORPS  NERVE  CASUALTIES 

SECTOR 

OQ 

cdlntry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

*** 

1 

7.54 

3S.S3 

28.53 

13.97 

16.32 

57.55 

28.95 

9.00 

ice. 5 

2 

37.44 

33.12 

36.81 

31.18 

37.46 

e.ee 

e.ee 

19.67 

194.4 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

9.58 

9.07 

18.6 

TOTAL 

44.98 

72.75 

62. 15 

45.13 

53.79 

57.56 

38.55 

2B.74 

483.6 

& 

AVERAGE  MASER  CF  7VR  AAaT  NERVE  CASUALTIES 

§ 

SECTOR 

CCLUTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

»v. 

1 

2.39 

4.88 

4.96 

4.10 

4.98 

1C.89 

5.93 

0.00 

44.1 

4 

2 

11.78 

4.17 

8.64 

9.68 

11.40 

e.ee 

e.ee 

3.67 

46.6 

*. 

3 

e.ee 1 

e.ee 

6. £9 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1.86 

1.89 

3.5 

TOTAL 

u.ee 

9.06 

11.58 

13.19 

16.38 

16.89 

7.78 

5.37 

94  3 

AVEWGE  MASER  OF 

coevr 

VCDERATE  NERVE  CASUALTIES  WHICH  RERAN  TO  ACTIVE  DUTY 

4 

SECTOR 

COKTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

■_ 

1 

a.ee 

22.18 

21.24 

6.85 

4.63 

40.41 

30.37 

a.ee 

133.5 

■y 

2 

30.32 

8.24 

17.40 

32.58 

32.57 

e.ee 

0.00 

42.54 

172.7 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

12.08 

25.98 

38.0 

TOTAL 

47.41 

1 

36.43 

38.64 

38.24 

37.3e 

46.41 

42.46 

08. 52 

344.4 

ij 

AVERAGE  maser  of 

CORPS 

VCDERATE  NERVE  CASUALTIES  WHICH  RETLRN  TO  ACTIVE  DUTY 

a 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

m 

1 

1.48 

7.47 

4.96 

•  2.73 

3.12 

10.63 

5.58 

0.00 

35.9 

h 

2 

7.35: 

8.24 

8.66 

8  08 

7.17 

0.00 

0.00 

3.82 

37.3 

cl 

3 

e.ee1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

1.85 

1.76 

3.6 

TOTAL 

8.83! 

13.71 

11.62 

8.80 

10,29 

10.53 

7.44 

5.58 

76.8 

JOT 

AVERAGE  MASER  OF  TM  Art*  VCDERATE  NERVE  CASUALTIES  WHICH  REUFN  TO  ACTIVE  CUTY 

sector 

C0LNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.481 

0.98 

e.  98 

0.78 

0.91 

3.15 

1.08 

0.00 

8.2 

'sH 

2 

2.34 

e.77 

1 .31 

1.72 

2.09 

0.00 

0.30 

0.74 

8.9 

3 

0.001 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.34 

0.34 

0.6 

■i) 

TOTAL 

2.82 

1.66 

2.29 

2.50 

3.ee 

3.15 

1.42 

1.06 

17.9 

.<TJ 


'i 
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FOR  CAYS  16  TVP0UQ4  30 


8 


I 


I 


3 


AVERAGE  MAGER  OF  PRAUDCXIke  CHR1DE  IHJBTTCRS  RBUIRED  FOR  EACH  DAY  OF 

BATTLE 

OOHTRT 

1 

2 

3 

sector 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

233.96 

715.81 

634.93 

237.32  203.17 

1274.08 

880.58 

0.00 

4156.6 

2 

1132.58 

360.22 

504.01 

935.66  977.29 

0.02 

0.02 

1091.57 

5061.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

328.80 

643.91 

972.7 

TOTAL 

1366.54 

1075.83 

1228.94 

1172.97  1180.45 

1274.10 

1186.40 

1735.48 

10223.7 

AVERAGE 

MASER  REWIRED  PER  DAY 

PER  1000  TROOPS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

10.70 

5.20 

8.92 

6.20 

4.82 

7.26 

8.65 

0.00 

7.0 

2 

10.92 

3.23 

6.14 

11.01 

10.43 

0.05 

0.06 

10.26 

8.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.53 

13.20 

12.1 

AVG 

10.88 

4.32 

7.32 

9.52 

8.89 

7.24 

9.07 

11.06 

8.0 

AVERAGE  MASER  REWIRED  PER  DAY  PER  1000  CCWBAT 

TROOPS 

COLMTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

14.05  . 

9.46 

15.89 

7.77  5.53 

17.03 

15.31 

0.00 

12.9 

2 

13.70 

4.32 

9.46 

16.85  17.06 

0.00 

0.00 

12.48 

12.4 

3 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

19.08 

16.42 

17.1 

AVG 

13.76 

7.16 

12.20 

13.94  13.60 

17.03 

16.20 

13.73 

13.0 

AVERAGE  MAHER  RSUIRED  PS?  DAY  PER  1000 

CORPS 

TROOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SBOTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

9.22 

4.09 

5.92 

8.97  6.10 

4.32 

4.92 

0.01 

4.8 

2 

9.78 

4.16 

5.78 

6.89  6.08 

0.06 

0.06 

5.04 

5.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ea  0.00 

0.00 

5.11 

5.11 

5.1 

AVG 

9.68 

4.12 

5.84 

6.92  6.08 

4.29 

4.91 

5.82 

5.3 

AVERAGE  MASER  REJJIRED  PER  OAY  PER  1000  TH?  AfWT  TROOPS 

oawTRT 

1 

2 

3 

SETTOP 

4  5 

6 

.7 

8 

AVG 

1 

2.33 

0.57 

1.14 

2.0*  2.10 

1.28 

1.01 

0.00 

1.1 

2 

2.70 

0.60 

1.16 

2.16  2.43 

0.00 

0.00 

1.75 

1.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.04 

1.75 

1.2 

AVG 

2.63 

0.58 

1.15 

2.12  2.32 

1 .28 

1.02 

1.57 

1.3 
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- SUffCRTINS  DATA 


AVERAGE  HABER  CF  C&BAT  ►CM!  AGENT  CASUALTIES  DEAD 


a 

9 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COLNTRY 

1 

AVS0AGE  HABER 

2  3 

CaSAT  SEVERE  «RVE  CASUALTY  SLIWVCRS 

setter 

4  3  8  7 

8 

TOTAL 

1 

41.00 

111.00 

106.97 

33.67  23.03 

203.63 

132.63 

0.00 

672.5 

2 

197.43 

41. 3B 

87.31 

163.53  164.16 

0.00 

0.00 

21V40 

868.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

60.11 

129.26 

188.3 

TOTAL 

238. AS 

132.98 

194.29 

197.20  187.19 

203.63 

212.73 

343.66 

1730.1 

COIKTRY 

1 

2 

AVERAGE  HABER 

3 

OOfiAT  ACCeRATE'lERVE  CASUALTIES 

SETTER 

4  3  6  7 

8 

TOTAL 

1 

12.08 

33.11 

31.71 

9.93 

6.91 

90.32 

46.33 

0.00 

199.3 

2 

S6.ee 

12.30 

23.97 

48.64 

48.77 

0.00 

0.00 

63.48 

257.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18.02 

38.78 

56.8 

TOTAL 

70.77 

43.41 

57.68 

38.57 

33.67 

00.32 

63.35 

102. .77 

514.0 

AKRAGE  HABER  CF 

OCFFS 

*RVE  ACENT  CASUALTIES  DEAO 

caxTwr 

1 

2 

3 

SECTCR 

4  5 

0 

7 

8 

TOTAL 

i 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

CCLKTRY 

1 

AVERAGE  HABER 

2  3 

CCRP5  SEVERE  l*RVE  CASUALTY  SLRVIVCRS 
SETTER 

4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

7.54 

38.63 

26.33 

13.97  16.32 

57.55 

28.95 

0.00 

190.5 

2 

37.44 

33.12 

35.61 

31.16  37.46 

0.00 

0.00 

19.67 

194.4 

3 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00  0.00 

3.00 

9.M 

9.07 

13.5 

TOTAL 

44.96 

72.73 

62.13 

*5.13  33.79 

57.56 

38.55 

28.74 

403.6 

AVERAGE  HABER 

CERPS 

AOXRATE  ACM!  CASUALTIES 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SSHCR 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.21 

11.14 

7.40 

4.07 

4.66 

15.87 

8.34 

0.00 

53.6 

2 

10.97 

9.31 

9.94 

9.07 

10.70 

0.00 

0.00 

5.70 

56.6 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.76 

2. S3 

5.3 

TOTAL 

13.17 

20.46 

17.34 

13.14 

15.36 

15.57 

11.10 

8.33 

114.7 

fUr 

m 
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AVEWCE  NLA6EF  OF  7VR  MW  «RVE  MX. NT  CASUALTIES  CSX) 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


COUNTRY 

1 

2 


TOTAL 


1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

0.» 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MA6ER 

TVR  AfWY 

SEVERE  *RVE 

CASUALTY 

SLF/IVCRS 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

2.30 

4.88 

4.95 

4.10 

4.98 

16.80 

3.93 

0.00 

44.1 

11.70 

4.17 

6.64 

9.08 

11.  <0 

0.00 

0.00 

3.67 

46.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.85 

1.69 

3.3 

14.00 

9.0S 

11.50 

13.19 

16. 3B 

16.80 

7.78 

5.37 

94.3 

AVERAGE  NLAEER  TVR  MW  KEERATE  NETM! 

CASUALTIES 

COUNTRY 

S8CIOR 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

1 

0.71 

1.34 

1.46 

1.16  1.38 

4.71 

1.51 

2 

3.40 

1.14 

1.96 

2.57  3.12 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.SO 

TOTAL 

4.20 

2.48 

3.42 

3.74  4.48 

4.71 

2.12 

8 

TOTAL 

0.00 

12.3 

1.10 

13.3 

0.31 

1.0 

1.61 

26.7 
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RESULTS  PGR  **133  FCR  DAYS  46  THOUGH  » 


AVERAGE  HAGER  OF  DIAZEPAM  IHJGDTCR  STRIMZ  UNITS  REQUIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


S8GTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

91.48 

279.75 

248.24 

92.78 

79.42 

4ee.ee 

336.54 

e.ee 

1626.2 

2 

443.00 

149.77 

232.22 

386.94 

382.13 

e.ei 

e.ei 

426.91 

19910 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

128.62 

251.94 

380.5 

TOTAL 

534.49 

420.53 

480.46 

468.73 

461.56 

498.ei 

468.17 

678.86 

3097.7 

AU0VGE  HAGER  REQJIRED  PER  DAY  PS?  1969  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

4.18 

2.93 

3.49 

2.43  1.86 

2.84 

3.38 

e.ee 

2.7 

2 

4.27 

1.26 

2.46 

4.30  4.08 

0.02 

0.02 

4.01 

3.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

4.12 

5.16 

4.7 

AUG 

4.26 

1.69 

2.66 

3.72  3.46 

2.83 

3.55 

4.33 

3.1 

AVERAGE  HAGER 

REQJIRED  PER  OAY  PST  1090  CO-BAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AUG 

1 

5.49 

3.70 

6.22 

3.04 

2.17 

s.ee 

6.99 

e.ee 

5.0 

2 

5.36 

1.69 

3.71 

6.51 

6.69 

e.ee 

e.ee 

4.88 

4.8 

3 

e.ee 

e.es 

9.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

7.47 

6.43 

6.7 

AUG 

5.36 

2.80 

4.77 

5.46 

5.32 

6.68 

6.34 

5.37 

5.1 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1960 

CORPS 

TROOPS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

3.61 

1 .66 

2.31 

2.73 

2.38 

1.88 

1.92 

e.ee 

1.9 

2 

3.62 

1.63 

2.25 

2.89 

2.37 

6.62 

0.02 

1.97 

2.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2.00 

2.00 

2.0 

AUG 

3.78 

1.61 

2.28 

2.70 

2.38 

1.67 

1.92 

1.96 

2.1 

AVERAGE  HAGER 

REQJIRED  PER  DAY  PER 

1000  THT  AfWY  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SBOTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.91 

0.22 

0.48 

0.80  9.82 

3.50 

0  38 

0.00 

0.4 

2 

1.06 

0.24 

3.48 

0.84  0.95 

e.ee 

e.ee 

0.60 

0.6 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.00 

0.40 

0.68 

0.5 

AUG 

1.03 

0.23 

0.46 

0.83  0.90 

0.50 

0.40 

0.62 

0.5 

«j=pcrtin;  data - 
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RESULTS  FOR  W134  FOR  DAYS  16  TWOUM  30 

AVERAGE  HIGER  OF  GALU36  CF  HATER  RSXIIRED  FOR  DELIBERATE  D6XNMQNATICN  FOR  EACH  CAY  OF  BATTUE 

^JTTTP 

COUNTRY  1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL 

i  laoma  aa  laAaoaa  at*  i aooMM  aa  *  iaaaii  as  daosa  aa  idsnoa  aa  i*Maaaa  aa  a  aa  ~ncci mm  a 

1  moomio . wo  itpumjo.oc  iubuuup . op  . xn  ojww.w  ijjww.w  uuww.w  o.w  iaooooq. o 

2«*Maaa  aa  <  «aaaa  aa  iflooaaa  /vj  ivaaoa  aa  i  vaaaa  aa  a  aa  a  aa  ic^aaaa  aa  aiaaaaa  a 

lSflWlo.oo  i JOooHo. co  lQAxXM. w  ijCWW.w  IXUdw.W  c. W  o.W  HmSwJ.wJ  al£SW*).o 

3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ieeB000.00  1800000.00  2970000.0 

TOTAL  2700000.00  2430000.00  2978000.00  1890000.00  1980000.00  1530000.00  23A0000.00  3510000.00  19350000.0 


AVERAGE  HAGER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 


V.’ 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG  M 

1 

46388.20 

7847.54 

15171.48 

14115.21 

14646.78 

8715.46 

12678.55 

0.00 

12248.1 

kk 

2 

15624.22 

12086.31 

19546.26 

15SB0.43 

14412.90 

0.00 

8.00 

15222.60 

15352.9  ■ 

B 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

8.08 

34601.21 

38735.95 

37122.8  « 

H 

-% 

AVG 

21504.91 

9746.54 

17892.78 

15332.58 

14678.56 

8897.62 

17863.06 

22366.58 

15287.6  ;S 

$ 

AVERAGE  HAGER  RSXIIRED  PS?  QAY  PER  1608  CQGAT  TROOPS 

i 

SECTOR 

■ 

COUNTRY 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

avg  n 

5 

1 

6711.88 

5646.32 

5821.77 

8.08 

9404.81 

9832.32 

11789.86 

3.00 

7933.1  A/ 

» 

A 

2 

5437.96 

6133.85 

10646.62 

5883.51 

6119.26 

0.08 

0.00 

4565.86 

6175.4  At, 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.08 

0.08 

12427.51 

12427.51 

12427.5 

AVG 

5662.55 

6416.57 

8006.21 

4153.04 

7113.26 

9832.92 

11932.37 

7048.06 

7382.3 

AVERAGE  HAGER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS  TROOPS 


, 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

• 

1 

144124.50 

8137.51 

22044.61 

29413.44 

22864.68 

8902.32 

20842.65 

0.00 

16722.5 

$ 

2 

48698.48 

17358.81 

32028.21 

30414.52 

22365.56 

0.00 

0.00 

46274.62 

28906.4 

3 

0.00 

0.00 

0.08 

0,00 

3.30 

0.00 

52908.36 

110847.73 

86148.7 

iu£ 

1 

AVG 

59131.55 

12293.19 

27827.37 

30107.11 

22274.44 

8846.80 

30083.46 

65272.00 

25394.9 

Ml 

* 

75 

AVERAGE  HAGER  RSXIIRED  PER  QAY  PER  1000  TVR  MUf  TROOPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


95505.96 

27106.00 

0.00 

40187.91 


2 

9179.40 

14337.72 

0.00 

11472.50 


3 

22654.78 
20617  06 
0.00 
21440.56 


4 

29384.31 
23471 . 18 
0.00 
25386.95 


SECTOR 

5 

16787.40 

21052.87 

0.00 

19596.60 


6 

7563.21 
0.00 
0.00 

7503.21 


7 

6741.92 

0.00 


8 

0.00 

46468.86 


44273.80  121005.40 
15503.95  63151.79 


AVG 

13606.6 

22524.8 

71463.5 

19590.1 


'  -V'  %'  ■*-'  /•*'  ‘  V  •  N. 
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PBmrro  FFOI  TAC***  fUN  OF  1»  CYCLES  DHUTED  CN12-MAY-86 
DESCRIPTION:  OBt-1  9600  12/S/B6 
fCN  TITLE:  AN  O&fl 


TVE  FO10HKC  RESULTS  ARE  FOR  OATS 

•*•***•*•••*<*•« 
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RESULTS  FOR  W101  Ft*  CATS  31  THCUW  45 


AVERAGE  NX6ER  CF  M13A2  FILTER  ELSENTS  REQUIRE)  PER  DAY  OF  BATTLE 


OQLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

447.34 

4424.15 

1683.14 

1030.57 

1139.67 

5546.16 

3224.78 

55.52 

17560.3 

2 

2964.  SA 

3193.55 

3089.92 

2632.08 

2310.06 

0.00 

0.00 

2752.00 

17442.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

912.81 

1354.99 

2267.8 

TOTAL 

3411.89 

7617.70 

4773.06 

3S62.S6 

3949.72 

5545.16 

4137.59 

4162.52 

37260.2 

AVERAGE  MA6ER  RBXIIRED  PER  DAY  PGR  1000  TRQCPS 

SETCR 

OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

AVG 

1 

26.89 

31.85 

33.14 

35.46 

28.67 

30.41 

31.76 

32.31 

31.3 

2 

2B.3B 

29.00 

29.42 

29. SB 

29.90 

0.00 

0.00 

25.95 

28.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

30.08 

27.86 

28.7 

AVG 

28.17 

30.59 

30.  S3 

31.26 

29.53 

30.35 

31.27 

26.61 

29.8 

AVERAGE  NLA6ER  RBXIIRED  PER  DAY  PER  1080  COflAT  TROOPS 


GCLNIRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

23.31 

31?66 

34.40 

3B.79 

24.92 

26.93 

31.26 

0.00 

30.0 

2 

26.22 

24.71 

25.26 

28.06 

2B.36 

0.06 

0.00 

24.23 

25.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

27.63 

28.71 

26.9 

AVG 

25.84 

2B.39 

2B.23 

30.67 

27.36 

26.93 

30.39 

23.01 

27.6 

AVERAGE  NJnSER  RBXIIRED  PER  CAY  PER  1000  CCFPS  TRIPS 


1 

31.82 

31.24 

31.79 

31.62 

30.96 

31.59 

31.54 

32.00 

31.4 

2 

30.92 

30.87 

31.35 

30.57 

30.04 

0.* 

0.00 

30.04 

30.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

31.53 

30.51 

31.0 

AVG 

31.06 

31.08 

31.49 

30.63 

30.31 

31.40 

31.22 

30.20 

31.0 

AVERAGE  MXBER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TV«  AfMf  TRIPS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


32.61 

32.78 

32. S3 

32.70 

32.86 

32.80 

32.86 

32.36 

32.8 

i 

33.13 

33.00 

33.12 

33.07 

32.87 

0.00 

0.00 

32.49 

33.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33.12 

32.49 

32.8 

i 

33  06 

32.87 

33.03 

32.97 

32.80 

32.  ® 

32.92 

32.48 

32.9 

< 
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AVERAGE  MA6ER  CaOkT  TRIPS  USING  U17  MASS  EACH  DAY 

sarrcfi 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6794.29 

44504.81 

15943.21 

12945.66 

12078.26 

42542.27 

35623.54 

0.00 

170434.5 

2 

44943.23 

29794.45 

25616.05 

30602.72 

29794.45 

0.00 

0.00 

53431.66 

217152.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9546.12 

24622.81 

34471.9 

TOTAL 

51737.52 

74295.49 

44559.29 

43551.36 

41872.74 

42542.27 

46472.96 

78054.30 

422059.1 

$ 


AVERAGE  HABER  CORPS 

TRIPS  USnC  M17  MASS  EACH  OkY 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

S 

TOTAL 

1 

2741.11 

41156.68 

14656.62 

6845.54 

10681.57 

56659.60 

25466.70 

180.48 

158256.6 

2 

1S35B.14 

32593.91 

3B167.29 

26314.75 

25413.81 

0.00 

0.00 

15543.31 

140702.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7674.55 

7301.04 

14675.9 

TOTAL 

19110.25 

73753.56 

44723.91 

27163.29 

36065.65 

56656.60 

33133.58 

23324.83 

313064.7 

>7} 

Gs 


AVERAGE  NA6FR  THR  ARMY  TKXP5  USIfC  M17  MASS  EACH  OY 
SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3604.46 

35546.94 

14697.56 

7253.25 

10663.16 

55656.62 

25635.11 

1485.00 

161867.1 

2 

20407.53 

30586.16 

30604.41 

20655.66 

21353.77 

0.00 

0.00 

9396.23 

132993.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.» 

7703.99 

4330.06 

12034.0 

TOTAL 

24191.96 

60436.10 

46601.97 

27906.94 

31446.93 

55665.62 

34242.10 

15211.26 

306504.9 

AVERAGE  RACER 

CF  OOeAT 

TTRCCPS  HAVT1C  TYPE  1417  MASS  SURVIVWC  ATTACKS  FRJ4  WE  OB4ICALS 

sanoR 

OCLKIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.35 

273.70 

166.56 

125.80 

44.56 

273.25 

304.06 

0.00 

1197.3 

2 

237.56 

94.40 

113.66 

246.31 

257.96 

0.00 

0.00 

129.63 

1079.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

71.58 

146.53 

218.4 

TOTAL 

243.90 

365.00 

290.22 

375.20 

302.54 

Z73.25 

375.97 

276.16 

2486.3 

9 

■Ofl 
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AVERAGE  MA6cR  CF  OOPS  TRIPS  HAVTACTYPE  M17  MASS  9JMVINC  ATTACKS  FTCU  APB  OBAICALS 

SSCTCR 


00LNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MJCER  CF  THR  ARMY  TRIPS  HAVtKS  TYPE  M17  MASS  SLRVTVIfC  ATTAOCS  FR34  WE  OSAiCAES 


OCLKIRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

9.00 

0.90 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RESULTS  R3?  R/102  RJ?  CAYS  31  THCUW  45 


AVERAGE  HAGER  CF  UlftAI  FILTH?  ONISTERS  RB1IIRB3  PS?  QAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


> 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

1 

152.51 

788.10 

431.63 

133.68 

319.60 

1430.46 

941.56 

3.91 

4182.4 

J 

2 

682.96 

458.06 

548.94 

466.04 

563.20 

e.ee 

e.ee 

611.96 

3520.1 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

148.67 

374.17 

523.8 

1 

TOTAL 

835.47 

1227.15 

900.57 

590.73 

872.80 

1430.46 

1081  .Z3 

1190.03 

8228.4 

if 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  OAY 

PER  1000  TROOPS 

1 

ssrro? 

l 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

AVC 

1 

9.17 

5.54 

8.56 

4.80 

8.64 

7.84 

9.27 

2.28 

7.4 

2 

6.54 

4.16 

5.23 

5.2B 

5.88 

e.ee 

e.ee 

7.66 

5.7 

t 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

4.93 

7.68 

6.6 

i 

AVC 

6.90 

4.93 

6.29 

5.11 

6.53 

7.83 

6.25 

7.61 

6.5 

j 

AVERAGE  maser 

RSUIRED 

PS?  DAY  PS?  1000  CQG4T 

TROOPS 

i 

sancR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

6 

AVG 

4 

1 

14.67 

12.40 

2B.17 

8.36 

16.18 

21.44 

18.91 

0.00 

17.0 

4 

2 

10.32 

10.41 

12.98 

10.31 

12.54 

0.00 

e.ee 

10.30 

10.9 

J 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

10.33 

10.33 

10.3 

J 

AVC 

10.88 

11.52 

15.32 

9.83 

13.58 

21.44 

16.  ge 

10.31 

13.2 

I 

AVERAGE  MAGS? 

REQUIRED 

PS?  DAY  PER  1000  CORPS 

TOPS 

> 

SBCTCR 

) 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

1.06 

1.44 

1.03 

1.13 

1.8* 

1.04 

1.01 

1.33 

1.2 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

1 

i 

AVG 

e.is 

8.80 

0.33 

0.28 

0.53 

1.03 

0.77 

0.01 

0.5 

l 

> 

AVERAGE  HAGER  R83JIRED  PS?  OAY  PER  1000  TH?  A«AY  TOPS 

serro? 

OOUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.78 

0.46 

0.43 

0.64 

0.79 

0.37 

0.44 

2.38 

0.4 

t 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

t 

y 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AUG 

0.12 

0.26 

0.14 

0.17 

0.25 

6.3/ 

0.3* 

0.23 

0.2 

M' 
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- OFFCRTING  OTA 


OONTFY 

1 

2 

AVERAGE  HAGER 

3 

t  COGAT  TOTS  USING  M24  M*»S  EACH  DAY 

ssntR 

4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

294.75 

1353.18 

506.58 

23.39 

584.90 

1896.09 

1295.47 

0.00 

6214.9 

2 

1S82.79 

1279.54 

1218.56 

1350.12 

1230.54 

0.00 

0.00 

2357.28 

9449.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

434.52 

1086.30 

1520.8 

TOTAL 

2277.54 

2823.72 

1725.14 

1633.51 

1855.44 

1896.09 

1729.99 

3443.58 

17185.6 

AVERAGE  NLAGER  CCRPS  TOTS  USING  VC4  MASKS  EAX  DAY 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

53.75 

1572.90 

344.90 

170.72 

540.37 

1377.34 

613.17 

0.00 

4673.1 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

53.75 

1572.90 

344.90 

170.72 

540.37 

1377.34 

013.17 

0.00 

4673.1 

CONWY 

1 

2 

AVERAGE  HAGER  TVR  AAfT  TOTS  USING  AB4  UA9<S  EACH  DAY 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

20.03 

467.82 

128.52 

70.73  129.50 

532.60 

239.10 

0.00 

1593.7 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

26.03 

467.82 

128.52 

70.73  129.50 

532.00 

239.10 

0.00 

1583.7 

AVERAGE  HAGER  CF 

03GAT 

TOTS  HAVING  TIRE  kC4  MA3<S  SURVIVING  ATTACKS  TOA  NFS  OBAICALS 
SECTOR 

OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF 

0CFP5 

TOTS  HAVING  TYPE  M24  MA3<S  SURVIVING  ATTACKS  FRCU  NFS  TBAICALS 
SECTOR 

COUNTror 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0. 60 

0.00  0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  TVR  AG4T  TOTS  HAVING  TlPE  1424  MASKS  SLP/IVINC  ATTACKS  FR04  NFS  OEWICALS 

SECTOR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

3 

TOTAL 

1 

6.00 

0.00 

0.00 

0.63  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.ee  see 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.0 
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A VERAGE  MISER  OOBtf  TRCCPS  USING  kCS  MISS  EA04  DAY 

sshcr 


OCLNIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2798. *6 

9388.53 

3738.45 

1217.57 

5130.75 

17827.35 

10563.51 

0.00 

50666.7 

2 

18506.03 

12471.8* 

11965.77 

12681 . 12 

12471.04 

0.00 

0.00 

22001.28 

90036.2 

3 

0.00 

8.88 

0  00 

0.00 

0.08 

0.00 

4855.52 

10138.80 

14194.3 

TOTAL 

21305.58 

21868.57 

15724.21 

13818.88 

17801.79 

17827.35 

14619.83 

32148.08 

154687.3 

AVERAGE  MISER  CCRPS 

TROCPS  LB  INC  IQS  MASCS  EACH  DAY 

SETTER 

CDLKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

37.17 

318.81 

128.11 

74.97 

94.52 

480.46 

200.08 

7.52 

1341.6 

2 

8.68 

0. 88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

8.0 

TOTAL 

37.17 

318.81 

128.11 

74.97 

94.52 

460.46 

200.08 

7.52 

1341.6 

AVERAGE  MASER  TVR  AA4IC  TRDCPS  USING  U25  MASKS  EACH  DAY 
SETTER 


OCLNIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

62.48 

75.48 

86.54 

71.73 

113.26 

132.55 

119.38 

108.80 

751.1 

2 

0.00 

8.88 

0.08 

8. 88 

e.ee 

8.00 

0.00 

8.00 

0.0 

3 

0.00 

8.88 

8.08 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.08 

0.0 

total 

62.48 

75.48 

86.5* 

71.73 

113.26 

132.56 

119.38 

108.60 

751.1 

AVERAGE  MISER  CF  COGAT  TRXP5  HAVING  TYPE  M25  MASKS  SJWVINC  ATTACKS  FRCM  MS  OBACALS 

SETTER 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

43.38 

329.84 

287.88 

78.72 

98.82 

688.90 

507.28 

0.00 

2007.7 

2 

0.00 

0.08 

108.80 

6.00 

96.15 

0.00 

0.00 

0.00 

203.9 

3 

e.ee 

8.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.08 

0.00 

0.0 

TOTAL 

43.38 

329.84 

376.66 

78.72 

194.97 

688.90 

507.20 

0.00 

2211.8 

AVERAGE  MISER  CF  OCRPS  TTCRS  HAVING  TYPE  W6B  MA*S  SU9VMIC  ATTACKS  FflQA  MS  OEMICALS 

SETTER 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.0B 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.<30 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0. 60 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MISER  CF  TNR  AAVT  TORS  HAVING  TYPE  IQS  MASKS  SURVIVING  ATTACKS  FH 14  MS  CHEMICALS 

SETTER 


J 

CONIRY 

1 

2 

T 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

, 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

RESULTS  FOR  WV103  KH  OUTS  31  THOUGH  45 


AVERAGE  NAEER  OF  VCSA1  *IN  DEXNTAMINATICN  KITS  REDJIRED  FOR  EACH  QAV  OF  BATTLE 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1875.64 

8274.65 

4832.67 

2293.06 

2485.52 

16474.46 

6896.66 

22.27 

36836.3 

2 

9331.61 

5218.45 

6579.63 

6824.58 

7242.38 

61.33 

63.33 

5786.06 

41406.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1737.38 

3G64.03 

5401.4 

TOTAL 

11006.05 

13403.10 

11512.30 

9117.64 

9707.91 

10535.79 

8798.38 

9472.35 

83644.5 

AVERAGE  HABER  RS3JIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 

OOLHTFfl' 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

100.70 

58.56 

91.22 

78.90  62.02 

57.44 

68.92 

12.96 

65.6 

2 

88.32 

47.38 

65.50 

77.47  77.06 

170.36 

152.97 

54.55 

68.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  '0.06 

0.00 

57.24 

75.35 

68.3 

AVG 

90.88 

54.18 

73.89 

77.83  72.58 

57.86 

66.51 

60.56 

67.0 

AVERAGE  HAEBR  REQUIRED  PER  DAY  PER  1066  COGAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTTR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

126.86 

68.19 

145.47 

111.90  76.04 

92.25 

101.15 

0.00 

99.5 

2 

105.58 

59.44 

82.94 

108.21  102.60 

0.00 

160.48 

51.08 

82.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

77.27 

79.27 

78.7 

AVG 

108.36 

78.03 

103.23 

100.12  94.92 

92.25 

95.65 

58.96 

88.8 

AVERAGE  KUfiER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS 

TROT’S 

OXNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

127.02 

71.10 

97.66 

r.82  85.37 

69.22 

66.96 

118.44 

74.4 

2 

119.45 

70.01 

96.91 

73.67  86.22 

170.36 

151.54 

90.10 

87.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60  0.00 

0.00 

63.64 

89.45 

76.4 

AVG 

120.51 

70.61 

90.47 

74.84  85.97 

69.  B3 

67.06 

90.10 

80.4 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  MW  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 
*  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

11.48 

5. 14 

12.48 

15.51  11.56 

9.07 

13.76 

0.00 

9.6 

2 

11.29 

4.4« 

9.73 

14.90  13.12 

0.00 

0.06 

18.06 

10.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

9.00 

13.14 

18.05 

14.9 

AVG 

11.32 

4.85 

10.65 

15.06  12.61 

9.07 

13.82 

16.28 

10.3 
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AVERAGE  Mien?  cr  COSAT  TRCCPS  SURVIVING  ATTAQS  FRC M  UCUIO  O0AICALS 


OOLKTW 

1 

2 

3 

TOTAL 


1268.92 

6090.48 

0.00 

8257.40 


2 

4040.35 

2618.23 

0.00 

7565.50 


3 

2951.92 

3504.90 

0.00 

6466.81 


4 

1618.03 

4882.73 

0.00 

6600.75 


sano? 

5 

1364.54 

4527.18 

0.00 

5801.72 


6 

5793.43 

0.00 

0.00 

5793.43 


7 

4828.73 

8.67 

1119.12 

5054.52 


8 

0.00 

4028.10 

2870.38 

6898.47 


TOTAL 

22770.9 

26558.2 

3989.5 

53318.7 


AVERAGE  MASER  OF  (1FPS  TRXFS  3J?VIVtNG  ATT/OS  FHM  UOIID  Q-B41CALS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


364.73 

2107.73 

0.00 

2472.48 


2 

3122.35 

2463.72 

0.00 

5686.07 


3 

1400.60 

3075.92 

0.00 

4566.52 


4 

560.32 

1631.78 

0.00 

2192.08 


5 

981.90 

2431.18 

0.00 

3413.08 


6 

4139.29 

61.33 

0.00 

4200.62 


7 

1801.43 

54.68 

518.36 

2372.46 


8 

22.27 

1583.98 

713.48 

2319.73 


TOTAL  | 
12482.8 
13418.2 
1229.8 
27123.0 


CJuNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  NUCER  CF  TW?  HHf  TfltXPS  SLR/MN3  ATTACKS  FROA  UCUIO  OBAlCAiS 

sana? 

2  3  4  5  8  7  8  TOTAL 

02.96  190.15  H4.71  119.88  541.74  370.40  0.00  15S2.5 

38.50  298.81  3i0.10  284.03  0.00  0.00  173.98  1438.2 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  101.91  80.17  182.0 

41.46  488.97  424.81  403.11  541.74  472.40  254.15  3202.8 


V  ’/  V  %*  ~  v*  "V**’,-  *  *  '-*•  '  *j*r*  "l4-  v*  *j 
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RESULTS  FCR  W104  FOR  DAYS  31  TVROUCH  45 


AVS*CE  FUffR  OF  OfiAICAL  PROTECTIVE  GARMENTS  RSDIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

3436.53 

14261.32 

7562.46 

3810.82 

4611.61 

16566.83 

12247.44 

79.53 

64566.5 

2 

14821.25 

10562.73 

12615.53 

11424.96 

12038.96 

73.33 

77.13 

11412.56 

73216.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

4eee.ee 

7719.90 

11786.0 

TOTAL 

18256.78 

24834.64 

20377.96 

15235. ae 

leese.se 

18646.16 

16363.66 

19212.10 

146004.1 

AVERAGE  FUSER  RSDIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 


SECTOR 


COLKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2B6.71 

i02.ee 

146.91 

131.12 

116.01 

101.82 

120.81 

46.29 

115.2 

2 

141.87 

95.84 

122.82 

129.89 

126.10 

203. ae 

186.30 

107.80 

120.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

134.07 

156.75 

146.2 

AVG 

150.78 

96.72 

13B.79 

i3e.ee 

124.51 

102.02 

123.90 

122.83 

119.8 

AVERAGE  FUSER  REQUIRED  PS?  DAY  PER  1900  COCAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

176.31 

134.13 

194.67 

145.31  127.31 

140.97 

154.73 

e.ee 

147.6 

2 

148.66 

103.74 

135.32 

152.24  146.86 

0.00 

193.83 

92.56 

127.2 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3.00  e.ee 

e.ee 

132.83 

134.84 

134.2 

AVG 

152.28 

i2B.ee 

154.56 

150.56  141.22 

140.97 

149.67 

105.86 

135.6 

AVERAGE  FUSER  RSDIRED  PER  DAY  PS?  1000  CORPS 

TOPS 

OCUNTRY 

1 

2 

3 

sbctcr 

4  5 

6 

7 

6 

AVG 

1 

436.26 

110.55 

174.54 

106.23  153.36 

115.98 

129.94 

151.77 

133.9 

2 

213.86 

129.80 

170.71 

146.83  152.57 

2B3.ee 

185.18 

191.52 

162.2 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

195.34 

286.52 

242.0 

AVG 

244.ee 

122.44 

171.95 

153-26  152.81 

116.43 

146.59 

221-56 

151.9 

AVERAGE  FUSER  RSDIRED  PER  DAY  PER  1006  TVf?  AFWY  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

111.02 

43.53 

62.24 

89.13  54. & 

46.58 

50.81 

33.33 

50.8 

2 

56.17 

45.91 

52.34 

00.24  57.99 

e.ee 

0.00 

77.32 

55.9 

3 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

72.27 

118.92 

89.2 

AVG 

67  20 

44.57 

55.96 

62.57  56.90 

46.58 

55.31 

84.84 

54.5 
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(W/104  CONTINUED) 


■6LFFCRTING  DATA 


AVERAGE  CaBAT  TKTP  S1REKG7R  PER  DAY  OP  BATTLE 
SECTOR 


v> 

« 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

E 

1 

9066.84 

56492.71 

20292.19 

14449.62 

17946,12 

62900.07 

47717.31 

e.ee 

229684.8 

s 

2 

aE2ei.ee 

44018.ee 

42258.00 

46124.00 

44123.00 

0.00 

54.00 

78846.00 

320624.0 

i) 

3 

e.ee 

e.ee 

0.80 

e.ee 

0.00 

0.00 

i4484.ee 

36210.00 

vAXln .  O 

■} 

TOTAL 

76187.84 

99610.71 

82556. 2B 

59573.62 

62066.12 

62900.07 

62255.31 

115056.00 

606002.8 

v3 

AVERAGE  NLA6ER  OF 

C06AT 

TROOPS  SURVIVING  ATTACKS  FTOA  LKUID  0641 CALS 

I 

SECTOR 

H 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

:-3 

1 

1266.92 

4040.35 

2951.92 

1618.03 

1364.54 

5793.43 

4828.73 

e.ee 

22770.9 

2 

0990.48 

2616.23 

3504.90 

4882.73 

4627.18 

0.00 

8.67 

4028.10 

26558.2 

•  y 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1119.12 

2870.38 

3989.5 

o 

TOTAL 

8257.40 

7566.59 

6456.81 

6600.75 

5891.72 

5793.43 

5954.52 

6898.47 

53318.7 

$T' 

u 

AVERAGE 

CORPS 

TROOP  STRENGTH  PER  DAY 

CP  BATTLE 

1 

sector 

03LNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

o' A, 

1 

2871.46 

43915.70 

15265.46 

7218.60 

11502.06 

59795.40 

28907.47 

188.00 

167664.1 

2 

17846.08 

35192.24 

32071.79 

22150.19 

23198.15 

360.00 

360.00 

17580.81 

153558.2 

ic 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

8113.16 

7978.38 

16089.5 

8 

TOTAL 

20610.53 

79107.94 

47337.24 

29368.79 

39700.21 

00155.40 

35380.62 

25745.19 

337311. 9 

S 

3 

AVERAGE  MJ49ER  CP 

030=5 

TROOPS  SURVIVING  ATTACKS  FR3A  LIQUID  OOAICALS 

3 

V 

SECTOR 

*  A 

Jk 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

8 

1 

384.73 

3122.35 

1490.80 

560.32 

981.90 

4139.29 

1801.43 

22.27 

12482.8 

$ 

2 

2107.73 

2463.72 

3075.92 

1631.76 

2431 . 18 

61.33 

54.66 

1583.98 

13410.2 

IS 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

516.36 

713.48 

1229.8 

fv 

TOTAL 

2472.40 

5686  TO 

4666.52 

2192.08 

3413.08 

4200.62 

2372.46 

2319.73 

27123.0 

ft 

AVERAGE  7VR  AFMY  THXP  STRENGTH  PER  DAY 

OF  BATTLE 

a 

m 

■  ?? 

SBCTCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3776.47 

39511.54 

15228.14 

7394.56 

10304.56 

56755.72 

28918.64 

1530.00 

■  164417.6 

2 

20621.19 

30098.04 

30897.28 

20817.71 

21656.65 

0.00 

0.00 

9639.25 

134330.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7753.82 

4442.03 

12195.8 

£ 

TOTAL 

243B7.e6 

70409.59 

46923.41 

28212.28 

31961.21 

56755.72 

34672.46 

15611.28 

310943.6 

$ 

£1 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

A5-« 
232.79 
a. 00 
276.19 


AVERAGE  HAGER  CP  7VP  ARMY  TRCCFS  SLR/IVTN3  ATTACKS  FR34  UOLJID  CHEMICALS 

serra? 


2 

202.95 

138.56 

0.00 

341,46 


3 

190.15 

298.81 

0.90 

468.97 


4 

114.71 

310.10 

0.00 

424.81 


5 

119.06 

284.03 

0.00 

403.11 


6 

541.74 

0.00 

0.00 

541.74 


7 

378.40 
0.00 

101.91 

472.40 


8 

0.00 

173.96 

80.17 

254.15 


TOTAL 

1582.5 

1438.2 

182.0 

3202.8 
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RESJLTS  R3?  W105  FCR  CAYS  31  7HDJCH  46 


a 

V>1 

la 

AVSWGE  fuse?  CF  OBUCAL  ffCTEmVE  BOOTS  RB1IIRED  ROT  OOH  DAY  CF  BATTLE 


<0-71-0 

COXTRY  1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL 


1 

4072.24 

19673.50 

9407.88 

4017.98 

6126.00 

25513.55 

16115.78 

144.98 

85061.1 

2 

18880.96 

14747.33 

'6816.56 

14780.86 

15619.00 

87.04 

92.90 

15463.20 

96307.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.ea 

0.08 

5225.32 

9572.40 

14797.8 

TOTAL 

22873.20 

34320.83 

26313.64 

19698.84 

21745.00 

25800.50 

21433.96 

25170.67 

197156.8 

RESULTS  TOR  W106A  FCR  DAYS  SI  7HCLCH  46 


I 


I 

I 

I 

3 

9 

i ii 

3 

a 

s 

i 

8 

! 


* 


AVERAGE  MA6ER  C f  OBCCAL  TOIBTM  25  MIL  OIVES  RSDIRED  FCR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

! 

8 

TOTAL 

1 

2636.12 

9766.75 

4748.54 

2466.90 

3063.00 

12756.77 

8057.86 

72.40 

42960.5 

2 

9460.46 

7373.66 

6406. 26 

7390.43 

7800.56 

43.52 

46.45 

7726.60 

48196.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2612.66 

4786.24 

7366.9 

TOTAL 

11436.60 

17160.42 

13156.62 

9640.42 

10672.56 

.2800.29 

10716.90 

12565.34 

98578.4 

AVERAGE 

MAE0?  RB2JIRED  PER  DAY 

ps?  1000 

TOPS 

SETOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

122.40 

70.46 

93.56 

84.61  77.06 

60.96 

79.35 

42.19 

76.6 

2 

89.96 

66.97 

60.66 

83.89  83.10 

120.89 

112.20 

72.86 

79.2 

3 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

86.08 

98.42 

93.6 

AVG 

04.44 

66.91 

64.44 

84.07  81.30 

70.66 

81.00 

80.46 

78.9 

AVERAGE  MA6ER  REJJIRED  PER  DAY  PER  1000  COfiAT 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

107.20 

86.11 

116.36 

91.70  82.70 

80.53 

96.41 

6.00 

92.6 

2 

93.36 

70.92 

66.71 

95.17  92.40 

0.00 

115.96 

86.34 

62.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

85.46 

86.47 

86.1 

AVG 

96.19 

79.30 

96.34 

94.33  80.66 

80.53 

93.86 

71.99 

66.8 

AVERAGE  MASER 

RBXIIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

6 

AVG 

1 

236.18 

77.32 

166.32 

102.19 

96.74 

77.00 

84.02 

94.93 

86.0 

2 

125.30 

63.95 

104.40 

93.56 

96.33 

120.89 

111.54 

114.31 

100.1 

3 

0.06 

0.00 

0.00 

0.06  0.00 

0.00 

116.72 

163.81 

140.0 

AVG 

141.35 

60.27 

106.02 

95.66 

95.46 

77.25 

91.60 

129.84 

95.0 

AVERAGE  MA6ER 

RS3JIRED  PER  OY  PB? 

1000  TVR  AfWY  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

74.56 

40.81 

50.17 

53.61 

46.34 

42.34 

44.46 

35.71 

44.4 

2 

48.63 

42.00 

45.47 

40.17 

48.04 

0.00 

0.00 

57.71 

47.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

56.18 

78.51 

63.6 

AVG 

52.66 

41.33 

47.03 

50.33 

47.50 

42.34 

46.85 

61.47 

46.3 

■SLPRORTIFG  DATA 


SEE  WI04  FCR  slfpcrtik;  data 


i 

I 


f 


<* 

V 
•V 

,v 

,v 

c? 

a 

V- 

:$ 

v, 

V 


^yv^1 


m 

rr 

3 


RESULTS  FOR  W10BB  FOR  DAYS  31  THOUGH  46 
AVWCE  MASER  OF  OBCO L  PROTECTIVE  14  MIL  03*5  REQUIRE)  FOR  EACH  QAY  OF  BATTLE 


SETTER 


CCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

1  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

7S56.32 

57822.86 

26421.79 

123*3.13 

17466.42 

73355.00 

40954.84 

859.00 

230679.7 

2 

*7086.70 

46664.46 

41965.64 

37865.21 

41040.66 

160.00 

207.00 

51017.73 

264469.5 

3 

0.06 

0.06 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

12177.36 

23365.50 

35662.8 

TOTAL 

54666.61 

163787.13 

62417.43 

4642B.34 

5BS07.27 

73535.60 

53339.20 

75262.23 

530932.1 

OONTRY 

1 

2 

AVGWGE 

3 

MASER  REQUIRED  PER  DAY 

1 

sanw 

4  1  5 

pb?  1000 

6 

TOOPS 

7 

8 

AVG 

1 

454.25 

416.95 

462.13 

424.71  |  439.36 

402.26 

40U.32 

500.00 

411.7 

2 

460.65 

416.54 

399.86 

420.96  •  436.71 

500.66 

500.0b 

481.00 

434.6 

3 

0.00 

6.00 

6.06 

0.00  i  0.00 

0.00 

401.22 

460.90 

460.2 

AVC 

461.31 

416.77 

400.60 

421.91  437.50 

402.47 

403.14 

461.18 

425.3 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  COSAT  TOPS 

i 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  1  5 

6 

7 

6 

AVC 

1 

500.00 

500.00 

500.00 

500.0ft 

560.00 

500.00 

5 00.00 

0.00 

500.0 

2 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

0.00 

500.00 

500.00 

500.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0ft 

0.00 

0.00 

500.00 

500.C0 

500.0 

AVC 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

5 00.0 

CCLNTRT 

1 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PI 

9 

2  3  4 

i 

• 

3R  DAY  PER  1000  CORPS 

ETCR 

5  6 

TROTS 

7 

8 

AVC 

1 

392.36 

354.76 

334.85 

3*7.02 

375.86 

357.01 

261.78 

500.00 

343.9 

2 

361.84 

355.06 

333.44 

341.41 

374.85 

500.00 

500.00 

413.44 

362.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

278.97 

412.08 

344.9 

AVG 

363.31 

355.17 

333.83 

342.79 

375.09 

357.87 

263.36 

413.85 

352.5 

OOJNTRY 

1 

AVERAGE  MASER  RSDIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  /WAT  TOTS 

i 

SECTOR 

2  3  4  i  5  6  7 

8 

AVG 

1 

390.30 

399.41 

339.36 

353.41 

*04. SB 

344.87 

353.44 

500.00 

358.0 

2 

352.10 

366.96 

331.36 

334.37 

396.31 

0.00 

0.00 

448.80 

360.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

344.61 

448.80 

382.5 

AVG 

356.46 

360.34 

334.83 

339.36 

i 

383.85 

344.87 

351.47 

463.82 

360.2 

(W10SB  CCKTIMJED) 


- SUPPORTING  DATA 


oolkirt 

1 

2 
3 

TOTAL 


AVERAGE  HABER  CF  C06AT  TROTS  LOCATED  AT  HOSPITALS 

sector 

3  4  5  6  7 

e.ee  e.ee  e.ee  eee  e.ee 

e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 

e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 

e.ee  e.ee  e.ee  e.ee  e.ee 


CDLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  HABER  CF  OTPS  TROTS  LOCATED  AT  HOTITALS 


366.02 
2064  98 

e.ee 

2364. ee 


2 

8377.33 

5679.67 

e.ee 

ii457.ee 


3 

2224.20 

5341.80 

e.ee 

7B66.ee 


4 

1104.30 

3512.70 

e.ee 

46i7.ee 


SEHCR 

5 

1429.86 

3229.12 

e.ee 

4096.ee 


6 

659e.ee 

e.ee 

e.ee 

8Sfie.ee 


7 

5^1.74 

e.ee 

1793.2S 

7eefi.ee 


8 

e.ee 

1521.74 

701.23 

2223.00 


TOTAL 

26166.4 

21070.0 

2464.5 

40731.0 


AVERAGE  HABER  CF  TVR  HUT  TROOPS  LOCATED  AT  HOSPITALS 


CCLNIFT 

1 

2 

3 

TOTAL 


462.04 

3046.86 

e.ee 

3502.ee 


2 

5156.97 

4110.03 

0.00 

9270.00 


3 

2445.96 

5178.10 

0.00 

7822.00 


4 

1063.97 

3446.03 

e.ee 

4S32.00 


SECTOR 

5 

960.07 

2418.93 

e.ee 


6 

s27B.ee 

e.ee 

e.ee 

927e.ee 


7 

3646.13 

e.ee 

1204.57 

sise.ee 


TOTAL 

23337.0 

18666.6 

1432.3 

43466.0 


SEE  W104  FOR  SJPPCRriHC  DATA 


RESULTS  FOR  AW106C  FOR  OATS  31  THOUGH  AS 


AVERAGE  NLV6ER  OF  OeflCA L  PfUTSTIVE  7  MIL  GU>€S  REXIIRED  BCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


CONWY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7B1.es 

11537. 3B 

AOTe.ie 

21 BB. 26 

2A8B.95 

i782e.ee 

9816.87 

e.ee 

46603.5 

2 

5134.94 

eiae.:* 

16617.96 

eeee.74 

seA8.es 

e.ee 

e.ee 

2B15.3B 

30766.6 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2998.13 

928.70 

3926.8 

TOTAL 

sae6.ee 

2B727.ee 

i548B.ee 

9iAe.ee 

835s.ee 

i782B.ee 

I28i5.ee 

2944.00 

93197. e 

AVERAGE  MJvGER  RB3JIRED  PER  CAY  PER  1800  TRXPS 


SECKR 


CONWY 

1 

2 

3 

A 

5 

f 

7 

8 

AVG 

1 

AS. 75 

S3.es 

97.  S7 

75.29 

ae.82 

97.72 

96.68 

e.ee 

88.2 

2 

40.15 

83. A6 

iee.14 

79.92 

63.29 

e.ee 

e.ee 

19.ee 

65.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

98.78 

19.  ie 

40.7 

AVG 

A8.ee 

83.23 

90. Ae 

78.ee 

62.se 

97. S3 

96.88 

18.82 

74.6 

AVERAGE  NLAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1080 

0CM8AT 

WCCPS 

CONWY 

1 

2 

3 

SECTOR 

A  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  FLV6ER  REXIIRED  PS?  DAY  PER  1888  CORPS 

TROOPS 

CONWY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

107.62 

IAS. 22 

165.35 

152.96  124.32 

142.90 

218.22 

e.ee 

156. e 

2 

118.16 

144. 34 

166.56 

1SB.S0  125.15 

e.ee 

e.ee 

86,56 

137.2 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

221.83 

87. S2 

156.9 

AVG 

116.60 

144.63 

166.17 

157.21  124.91 

142.13 

216.64 

88.35 

147.4 

AVERAGE  MiBER  REXIIRED  PER  OAY  PER  1000  TVR  AfMY  TROOPS 

CONWY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

119.70 

i3e.se 

160.64 

146.50  98.11 

156.13 

146. 56 

0.00 

141.9 

2 

147.90 

133.02 

168.62 

165.53  111.69 

e.ee 

8.00 

51 .28 

139.1 

3 

e.ee 

e.ee 

8.80 

e.ee  e.ee 

e.ee 

156.39 

51.29 

117.4 

AVG 

143.54 

131.66 

166.97 

160.64  106.35 

156.13 

148.53 

46.18 

139.7 

- amSTING  DATA - 

SEE  WISH  AMD  W105  FOR  SLPPCRTING  DATA 


RESULTS  FOR  W167  FOR  DAYS  31  TVRXCH  46 
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AVERAGE  WAGER  OF  VC  KTDS  RS3JIRS5  FCR  EACH  OY  OF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

» 

TOTAL 

1 

187.58 

782.81 

334.93 

142.48 

311.35 

960.29 

822.98 

e.ae 

3282.5 

2 

e.ee 

40.30 

74.19 

e.ee 

70.25 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

184.7 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

187.58 

822.31 

4ee.i2 

142.48 

3Bi.ee 

900.29 

822.98 

e.ae 

3467.2 

AVERAGE 

WAGER  RBUIRED  PER  DAY 

PER  1096  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

11.28 

5.83 

e.ee 

4.98  7.83 

4.94 

8.14 

0.52 

5.8 

2 

e.ee 

0.37 

e.7i 

e.ee  e.7s 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVG 

1.56 

3.30 

2.83 

1.22  2.86 

4.93 

4.71 

e.ei 

2.7 

AVERAGE  WAGER 

RBUIRED  PER  OAY  PER 

leee  cogat 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

18.10 

13.46 

15.46 

9.8S 

16. SB 

13.37 

12.42 

e.ee 

13.5 

2 

e.ee 

0.92 

1.78 

e.ee 

1.50 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVG 

2.37 

7.91 

6.18 

2.20 

5.96 

13.37 

9.52 

e.ee 

5.4 

AVERAGE  WAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.34 

e.ae 

1.46 

1.53  1.07 

1.01 

1.12 

4.74 

1.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVG 

0.33 

a.44 

0.47 

0.3B  0.31 

1.00 

0.85 

0.03 

0.5 

! 


AVERAGE  WAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  TH?  AfMf  TOPS 


sector 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.01 

e.ee 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ae 

e.ei 

0.01 

0.00 

00 

,1 
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0*1*7  CENTIMJED) 


- SUPPORT  IMJ  DATA 


AVERAGE  MAGER  CF  CCXOkT  TRXPS  HAVING  TYPE  M25  MASKS  OTC/TVIfC  ATTACKS  FFCM  UCUID  OBAICALS 

SETTER 


ccjnm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

188.81 

746.88 

312.58 

131.34 

299.01 

830  *3 

592.59 

8.08 

3102.5 

2 

8.88 

48.38 

74.19 

0.88 

78.25 

0A') 

8.88 

8.88 

184.7 

3 

8.88 

0.00 

8.88 

8. 88 

0.88 

e.ap 

8.08 

e.ee 

0.0 

total 

188.81 

787.10 

386.75 

131 .34 

369.28 

539. a® 

592.59 

8.88 

3287.3 

AV0VCE  MAGER  CF  COTS  TROOPS  HAVING  TPE  NC5  MAS<S  ATTACKS  FTCU  UCUID  CHEMICALS 

SETTER 

OOLKIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

a 

TOTAL 

1 

8.73 

35.83 

22.23 

11.06 

12.28 

Jfc.38 

30.28 

8.89 

178.7 

2 

8.88 

0.80 

8.88 

8. 88 

8.8b 

0. 88 

8.00 

8.08 

0.0 

3 

8.88 

8. 88 

8.88 

8.08 

8.88 

8.08 

0.00 

8.08 

8.8 

TOTAL 

8.73 

35.83 

22.23 

11.05 

12. 2B 

60.38 

38.20 

8.89 

178.7 

AVERAGE  KAGER  OF  TH?  AfMT  TROOPS  HAVING  TYPE  NC5  MASKS  SLWIVnC  ATTACKS  FROM  UOJID  OCAICAtS 

SETTER 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.04 

8.18 

8.13 

8.09 

e.ee 

0.44 

0.19 

0.08 

1.1 

2 

0.08 

0.88 

8.08 

e.ee 

e.ee 

0.08 

8.00 

0.88 

0.8 

3 

0.00 

0.08 

8.08 

0.08 

0.00 

8.08 

8.08 

0.88 

8.0 

TOTAL 

8.04 

8.18 

8.13 

0.89 

0.86 

0.44 

0.19 

0.08 

1.1 

RESULTS  FOR  W10S  RR  DATS  31  THCUW  46 
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I 

J 

I 


AVERAGE  MJiGER  CF  MSA2  HXDS  REUIRS)  KR  004  DAY  OF  BATTUE 


(2LNTRY  1 

1  1240.18 

2  9888.® 

3  e.ee 

TOTAL  8129.87 


2  3 

8738.58  3867.82 

3982.83  5355.32 

eee  e.ee 

10637.53  9212.35 


SECTOR 
4  5 

2815.38  1848.12 

5838.46  5464.14 

8.®  8.® 

7045.84  7312.26 


8  7 

8338.19  5638.18 

e.ee  e.ee 

e.ee  ix.ee 

8338.19  8943.18 


8  TOTAL 

21.38  29686.9 

4103.15  38744.7 

2584.®  3889.0 

6708.61  64319.8 


I 

I 

3 

i 


AVERAGE  MJ.8ER  REQUIRED  PER  DAY  PER  10®  TTCCFS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

1 

74.55 

48.48 

75.95 

69.35 

2 

66.25 

35.44 

50.99 

57.10 

3 

0.® 

0.® 

0.® 

e.ee 

AVG 

67.13 

42.72 

3.13 

®.  14 

SECTOR 

* 

6 

7 

8 

AVG 

46.49 

48.® 

a. 52 

12.44 

52.9 

».  14 

e.ee 

0.® 

3B.a 

50.5 

e.® 

e.ee 

43.® 

53.14 

49.2 

54.® 

45.3 

52.® 

42.®  . 

51.5 

AVERAGE  MASER  RE2JIRED  PER  DAY  PER  18®  (ZA6AT  TROOPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


1 

2 

3 

S.  IS 

66.28 

110.78 

72.® 

35.13 

52.® 

0.® 

e.ee 

0.® 

73.77 

51.94 

71.® 

4 

SECTOR 

5 

6 

96.03 

46.10 

61.79 

74.21 

70.34 

0.® 

0.® 

e.ee 

0.® 

79.26 

63.33 

61.79 

7 

8 

AVG 

74.® 

0.00 

71.5 

e.ee 

32.33 

54.6 

46.31 

51. » 

». 9 

a. 72 

a.® 

60.7 

! 


AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  10®  CORPS  TROOPS 


CONTRf  1  2 

1  128.75  «.® 

2  1W.96  63.® 

3  0.®  0.® 

AVG  1«.®  64.83 


SECTOR 


3 

4 

5 

6 

93.07 

73.19 

78.® 

a. 42 

a.® 

61.93 

74.11 

0.® 

e.ee 

0.® 

0.® 

0.® 

90.10 

64.® 

75.48 

a.® 

7 

8 

AVG 

63.40 

113.® 

®.1 

0.® 

®.51 

76.7 

00.25 

®.74 

®.  9 

62.® 

®.15 

73.1 

AVERAGE  MAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  10®  THE  AfWT  TROOPS 


COUNTRY  1  2 

1  11.41  5.10 

2  11.29  4.48 

3  0  00  0. 00 

AVG  11.31  4.83 


SECTOR 


3 

4 

5 

6 

12.40 

15.40 

11.04 

9.00 

S.73 

14.® 

12.M 

0.® 

0  90 

e.ee 

0.® 

e.ee 

10.62 

15.® 

12.® 

9.® 

7 

8 

AVG 

13.® 

0.® 

9.5 

0.® 

is. a 

10.6 

13.14 

is. a 

14.9 

13.57 

16.28 

10.2 
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AVERAGE!  MASER  CF  COSAT  TOPS  HAVUC  TYPE  M17  M43CS  3JFMVINC  ATTAOS  RO<  UQJID  OBflCALS 


ax urn 

1 

2 

3 

ssro? 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

850.37 

3622.56 

2247.40 

1373.21  827.33 

3880.64 

3563.77 

0.00 

16365.3 

2 

4790.60 

1546.28 

2212.22 

3348.52  3103.76 

0.00 

0.00 

2548.96 

17529.4 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

714.27 

1867.87 

2582.1 

TOTAL 

3920.07 

5168.84 

4450.71 

4721.72  3031.00 

3B80.64 

4278.84 

4416.84 

36476.9 

AV6WGE  MASER  CF  COPS  TOPS  HAVIM.  TYPE  U17  U*»S  SLR/IVINS  ATTACKS  (TO4  UCUID  OBUCALS 


0CLN1RT 

1 

2 

3 

SECTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

346.72 

2911.43 

1420.89 

528.32  907.02 

3011.81 

1706.96 

21 .3B 

11753.3 

2 

1887.20 

2217.26 

2844.29 

1371.85  2680.57 

0.00 

0.00 

1380.21 

11790.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

48B.82 

636.04 

1124.8 

TOTAL 

2233.02 

5128.60 

4264.98 

1900.16  2996.60 

3011.81 

2194.78 

2B37.62 

2466B.6 

£j 


AVS WE  MASER  CF  TVR  AR*  TOPS  MWHC  TYPE  U17  MUSKS  SUT/IVING  ATTACKS  (TO4  LIQUID  CKB4ICALS 

SSCTCR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

43.00 

201.51 

188.85 

113.85 

113.78 

537.75 

368.46 

0.00 

1567.2 

2 

232.79 

13B.se 

298  81 

310.10 

270.71 

0.00 

0.00 

173.98 

1424.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

101 .91 

80.17 

182.0 

TOTAL 

275.88 

340.01 

437.66 

423.93 

384.40 

537.75 

470.36 

254.15 

3174.2 

C* 
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RESULTS  FCR  W108  fO?  DAYS  31  THOUGH  46 


AVERAGE  HAGER  OF  W  HXCS  RE3JIRED  FCR  EACX  DAY  CP  BATTLE 


CCUN1R) 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

190.38 

066. X 

375.64 

130.70 

261.72 

1012.29 

637.10 

0.00 

3275.1 

2 

0  00 

0.00 

37.29 

0.00 

32.21 

0.00 

0.00 

0.00 

68. 5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.0 

TOTAL 

196.38 

066.34 

412.92 

136.70 

293.93 

1012.29 

637.10 

0.00 

3344.6 

I 


e? 


s 


AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  OY  PER  1000  TOPS 

SECTOR 

COUNTRl 

’  1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

11.81 

4.72 

7.40 

4.70  6.50 

5.56 

6.27 

0.00 

5.8 

2 

0.00 

8.00 

0.36 

0.00  0.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

1.62 

2.63 

2.85 

1.17  2.20 

5.54 

4.82 

0.00 

2.6 

AVERAGE  HAGER  REQUIRES  PER  DAY  PER  1000  COBAT 

TOPS 

1 

SECTOR 

COUNTRY  1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1  i 

18.68 

8.88 

16.52 

8.21  11.06 

13.78 

12.23 

0.00 

12.1 

2 

0.00 

0.00 

0.88 

0.00  0.73 

0.00 

0.00 

0.00 

9.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

2.46 

4.96 

5.96 

1.99  3.72 

13.78 

9.37 

0.00 

4.7 

i 
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AVERAGE  HAGER  REQJIRED  PER  DAY  PER  1080  CORPS  TOPS 


sanoR 


ODLNTR 

r  i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

3.41 

3.70 

2.62 

2.47 

5.07 

2.44 

1.97 

0.00 

2.9 

2 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.48 

2.06 

0.84 

0.81 

1.47 

2.42 

1.50 

0.00 

1.4 

AVERAGE  HAGER  R83JIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AfWY  TOTS 

SECTOR 

COJNTR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

AVG 

1 

0.02 

8.01 

0.03 

0.04 

0.48 

0.02 

0.03 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.15 

0.02 

0.02 

0.00 

0.0 
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(*/10O  CONTINUED) 


■SLFPCRTIN3  DATA - 


A VB*C£  HABER  CF  COBAT  TROTS  HAVING  TrPE  M24  M*3<S  SURVIVING  ATTACKS  FRK  UOJID  0041  GALS 


CCLNTRr' 

1 

2 

3 

SETT 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

186.54 

402.62 

335.25 

118.57 

198.47 

865.36 

583.38 

0.00 

2780.1 

2 

a.ee 

0.08 

37.29 

0.00  32.21 

0.00 

0.00 

0.00 

89. 5 

3 

6.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

186.54 

402.62 

372.54 

118.57 

230.68 

865.36 

583.36 

0.00 

2840.6 

AVERAGE  MASER  CF  COPS  TOTS  HAVING  TtFE  M24  MA9<S  SLfMVTNG  ATTACKS  FR04  UOJID  OB4ICALS 

SECTT 


CONTWr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.78 

162.40 

39.93 

17.86 

56.31 

145.72 

52.92 

0.00 

486.9 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

9.78 

162.40 

39.93 

17.86 

58.31 

145.72 

52.92 

0.00 

486.9 

AVERAGE  MASER  CF  TVS  AfVT  TOTS  HAVING  TtFE  M24  MASCS  SLRVIVING  ATTACKS  FROA  UOJID  QOflCALS 

SSHCR 


OON1RT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.06 

0.31 

0.46 

0.27 

4.94 

1.21 

e.8i 

0.00 

8.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.06 

0.31 

0.46 

0.27 

4.94 

1.21 

0.81 

0.00 

8.0 

8 
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RESULTS  RCR  AK112  FCR  DAYS  31  THROUGH  46 


1 

AVERAGE  NJSER  Of  BOOS  OF  M  CPB4ICAL  OETHTTCK  PAPER 

RSUIRED  FCR  EACH  DAY  CF  BATTLE 

1 

setcr 

UCUNTRr' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2708.54 

4242.36 

3477.84 

1737.67 

1881.91 

5736.57 

4435.78 

3.39 

24224.0 

K5  2 

3821.28 

4088.97 

5682.96 

4748.80 

4743.61 

9.64 

9.95 

4871.78 

30007.0 

N  3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2865.67 

5279.35 

8146.0 

»  TOTAL 

8629.82 

8251.34 

9170.80 

6485.47 

6625.52 

5746.21 

7311.37 

10154.53 

62376.0 

S 

AVERAGE 

MJSER  REQUIRED  PER  DAY 

PER  1000 

TROCPS 

SECTOR 

41  OOLKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

7 

8 

AVG 

s  1 

182.82 

30.54 

68.48 

30.79 

47.34 

31.46 

43.68 

1.98 

43.2 

V  2 

56.68 

36.41 

54  20 

53.91 

50.48 

26.78 

24.02 

46.93 

48.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0  00 

0.00 

94.42 

108.57 

103.1 

»  ANC 

71.28 

33.13 

58.86 

56.37 

4«.54 

31.45 

55.26 

64.92 

48.9 

i 

s 


r* 

A 

,N 


AVERAGE  MISER  REQJIRED  PER  DAY  PER  1000  Q06AT 

TRCCPS 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

51.14 

38.62 

58.73 

32.22  41.03 

46.32 

53.34 

0.00 

46  2 

2 

41.18 

26.73 

45.56 

46.48  44.93 

0.00 

25.04 

24.25 

26.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

56.35 

57.57 

57.7 

AVG 

42.48 

32.25 

50.16 

43.03  43.80 

45.32 

54.48 

34.74 

41.8 

AVERAGE  NLlrSER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS 

TROCPS 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

427.08 

31.94 

83.09 

93.81  64.44 

30.77 

53.73 

18.06 

51.3 

2 

112. a 

52.43 

79.72 

74.05  82.15 

26.78 

23.87 

112.18 

76.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

.52,23 

254.51 

202.9 

AVG 

156.35 

41.06 

80.81 

78.91  62.81 

20.75 

76.03 

155.58 

70.0 

AVERAGE  FUSER  RSUIRED  PER  QAY  PER  1000  TVR  AfLff 

TROOPS 

OOLKTRY 

1 

2 

2 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

257.24 

20.44 

65.10 

80.46  29.24 

17.56 

16.52 

0.00 

22.0 

2 

58.87 

21.95 

29.45 

48.57  46.57 

0.00 

0.00 

102.42 

47.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

iei.20 

262.17 

159.8 

AVG 

89.57 

25.48 

48.08 

56.32  44.21 

17.58 

26.46 

127.84 

43.8 

A 
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COOAT  THQCPS  9LP*TVI>C  ATTACK  no*  V8PCR  AGENT 


aaHrmr 

1 

2 

3 

SBCiat 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

907.57 

3762.80 

2757.08 

1610.01 

1000.90 

3030.96 

4786.13 

0  06 

20724.9 

2 

0482.96 

1366.19 

3112.03 

5646.06 

5110  06 

6  00 

6.00 

3820.13 

25684.2 

3 

9.30 

e  at 

9  00 

0.00 

0.00 

0  60 

2021.64 

4098.13 

6022.0 

IOTA*. 

741*.  32 

5267.00 

5060.00 

7156.76 

6178.96 

5830.96 

6788.07 

0620.25 

53131 .2 

oaeAT  ilea’s  3j*vtvt>c  attack  no*  uaiio  at  SM-PstsisttNr  acsnt 


sent* 


CELNWY 

1 

2 

3 

4 

3 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

1206.92 

4840.36 

2931.92 

1618.03 

1304.54 

57*3.43 

4820.73 

6  0B 

22778.9 

2 

0900.40 

2616.23 

3604.90 

4082.73 

4627.10 

6  60 

8.87 

402b.  10 

28550.2 

3 

0  80 

6  60 

0  00 

6  06 

0.60 

0.00 

1119.12 

2579  38 

3089.5 

IOTA*. 

8257.40 

7506.30 

6460.01 

6600.75 

5001.72 

57*3  43 

5064.52 

8800.47 

53318.7 

* 


008*5 

■mays  sjntvttc  attacx 

004  V*>0S 

AGENT 

OtUNTW 

1 

2 

3 

4 

SEETO0 

5 

0 

7 

8 

TOTAL  ' 

1 

140.06 

1382.01 

029.74 

137  40 

172.37 

831  09 

217.77 

0  00 

3240,6 

2 

903.71 

1028.7* 

1294.87 

400  93 

410.33 

9.90 

0  66 

133.86 

4240.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

6.90 

03.67 

61  80 

125.3 

total 

1110.37 

2327.75 

1024.01 

547.41 

500.71 

031.00 

290.M 

196.55 

7018.4 

airs  ttccps  s-*/tvt>c  attack  toi  liojio  c*  sm-pwsishnt  «ht 


SCTCR 


r 

COLKTFY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7  8 

total 

f 

/ 

1 

384.73 

3122.35 

1400.80 

589.32  981.90 

4130.29 

1801.43  22.27 

•  12*82.8 

( 

2 

21*7.73 

2403.72 

3*75.92 

1031.75  2431.10 

81.33 

54.80  1503.98 

13*10.2 

3 

0  00 

0  90 

0  0* 

0  90  0.00 

9  90 

310.30  713.40 

1229.8 

i 

9 

total 

2472.40 

sees. *7 

4688.52 

2192.98  3413.60 

*380  82 

2372.40  2319.73 

27123. v 

TVCATER 

**#  TWTPS  somvik; 

ATTACX  TOO  V«PC*  ACtNT 

SBTTCW 

comity 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7  8 

total 

U 

i 

38.74 

71.41 

60.97 

15.94  22.03 

80  96 

47.88  8  99 

341.8 

1 

2 

190.80 

40  90 

1*7  a 

43. 19  34  14 

0  99 

9.90  11  32 

464.6 

3 

6  86 

6  90 

0  08 

9  90  6  90 

9  99 

13.23  522 

18.4 

■  .4 

TOTAL 

238.42 

120  40 

r»4.27 

50.13  78.77 

89.90 

01.11  16.54 

824  6 

v,4 

■.8 

TVCATTR  A«AY  TFCCPS  gOMV!»C  ATTACX  TOl  UOLTO  04  SEMt-PEHSISTtNT  <Cf>T 

‘4 

4.0 

SECTS 

oontty 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7  8 

TOTAL 

i 

43.40 

262  96 

190  15 

114.71  119  08 

5*1  74 

370  *0  8  99 

1582  5 

,4 

2 

232.79 

130  » 

238  81 

310  10  2»4  83 

9  99 

8  99  173  98 

1*38  2 

/« 

3 

9  90 

8  96 

9  99 

a  Be  e  90 

9  90 

101  91  90  17 

182.9 

'  „* 

total 

278.19 

341  40 

*88  97 

424  81  403.11 

5*1  7* 

*72  *0  25*  15 

3202  9 

V* 

y» 


2 

1386.38 

374.3% 

811.13 

1377.48 

1272.96 

0.88 

8.99 

941.28 

6372.8 

Hu 

3 

•  M 

8  88 

0.08 

6.08 

•  00 

8.89 

328.44 

1298.63 

1779.9 

■fit 

TOTAL 

182843 

1278. S2 

1408.19 

1718.18 

1335.78 

1488.57 

1667.84 

2191.83 

13137.1 

a 

<5 

COfiAT  VB4IOI5 

attacked  with  uouid  cw 

sm-pewsistbet  agoct 

SE 

SCTCW 

COLNTWr 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

V'< 

1 

227.27 

917.98 

344.88 

312.47 

248.18 

1018.99 

889.10 

8.88 

4137.9 

2 

1247.81 

388  38 

817.12 

874  82 

882.18 

8  00 

2.89 

746.88 

4799.2 

3 

0  86 

0  08 

9  80 

8  00 

6.88 

0  00 

173.91 

461.81 

824.8 

total 

1475.18 

1427.34 

1161.18 

1188.49 

1868. 28 

1918.99 

1964.71 

1197.88 

9682.9 

% 

*4  *  •> 

L\  • 

CO*5 

I 

I 

s 

SSL  TOW 

H. 

*  «» 

oaxmr 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

t 

33  88 

283.82 

143.82 

27.18 

33.88 

123.81 

44.38 

9  68 

089  4 

2 

223. SB 

288.33 

382.19 

81.13 

81.34 

9  88 

9.99 

28.18 

924.9 

3 

8.08 

0.08 

8.88 

0  38 

•  08 

0.89 

12.41 

12.06 

24  4 

•TOTAL 

238.47 

472.13 

446.81 

188.38 

113.14 

123.91 

38.71 

38.21 

1018.8 

ccrps  venajs  attacked  with  uaito  a*  sew-pwsistimt  aceh t 

■w*,% 

03LNTWT 

1 

2 

3 

4 

SCTCW 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

n 

1 

74.38 

388  42 

388  32 

118.34 

188.49 

838.38 

374  20 

6.81 

2308.1 

’> ,  '• 

2 

414.40 

478.72 

832.32 

346.77 

473.22 

19.81 

16.96 

291.75 

2T/T.8 

3 

8  88 

8  08 

0  08 

9.69 

9.89 

8.89 

188.28 

129.78 

231'. • 

*,• . 

total 

408.98 

1078.14 

938.04 

403.81 

881.71 

867.89 

407.33 

427.32 

3414.1 

TVCATTW  AMI f  VEHICU3 

attacked  with 

V0PCW  AC04T 

try 

SETCW 

COLHTWr 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

total 

1 

7.74 

14.28 

13.38 

3.13 

4.47 

13.89 

9  46 

8  00 

08.  1 

2 

42  02 

9.74 

21  .31 

8  S3 

10  88 

0  09 

9  88 

2  24 

94.5 

*,!S' 

3 

e  w 

0.00 

9  08 

0  00 

0  00 

0  M 

2.81 

1  03 

3.6 

total 

48.78 

23  94 

34  82 

11.88 

13.13 

13.89 

12.88 

3.27 

106.2 

mi 

TKATEW  A0Wf 

vehicle 

ATTACKED  WITH  UQjIC  cw 

S04I-P05I5TONT  ACtNT 

X 

JtA, 

\ 

S 

OXNTWY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7.71 

41  94 

40  22 

23.46 

23.74 

113.19 

78.38 

0  00 

330  0 

2 

41  33 

28  W 

83  19 

83  33 

36  82 

0  88 

0  08 

30  32 

292.7 

w 

3 

0  94 

0  00 

0  3* 

0.00 

0  » 

9  00 

21.38 

18  20 

30  8 

n 

TOTAL 

48  03 

XJ.37 

103  42 

86.80 

88.38 

113.19 

96.94 

57.57 

063. 1 

Si 
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OF  t€C  CaPANIES  IN 

Cti6AT  AREA 

COLKTRf 

1 

2 

3 

SKTtR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

i.ae 

4.66 

2.66 

6.66  2.66 

6.66 

6.66 

6.66 

21.0 

2 

4.06 

3.66 

3.66 

3.66  3.06 

e.ee 

6.66 

4.66 

22.6 

3 

6.66 

6.66 

6.66 

e. 66  e.ee 

6.66 

2.66 

3.66 

7.0 

TOTAL 

3.66 

7.66 

7.66 

3.66  5.66 

6.66 

a. ee 

9.06 

36.0 

WifiER  CF  NBC  CORANIES  IN 

CCHPS  AREA 

1 

OOJNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.66 

4.66 

3.06 

3.06 

3.66 

6.66 

8.00 

6.06 

33.6 

2 

6.66 

7.00 

16.66 

7.66 

7.06 

6.66 

6.06 

9.66 

48.0 

3 

0.66 

6.66 

e.ee 

6.66 

6.66 

3.66 

6.06 

16.06 

16.0 

TOTAL 

14.06 

11.66 

13.66 

10.66 

16.66 

6.66 

12.06 

19.66 

97.0 

NJiGEP  CF  t€C  CORANIES  IN  THT  MU T  AREA 

OONTWr 

1 

2 

3 

SHTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.66 

4.66 

3.06 

3.06  2.66 

5.66 

2.66 

6.00 

26. 6 

2 

6.66 

3.66 

6.66 

3.00  5.66 

0.66 

0.66 

3.06 

32.0 

3 

6.66 

6.66 

6.66 

9.66  e.ee 

0  06 

4  66 

6.66 

10.0 

TOTAL 

11.06 

9.66 

11.66 

6.06  7.66 

5.66 

6.06 

11.00 

68.6 
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AVERAGE  NLfceER  OF  RCUS  Cf  IS  OOCCAL  0ETH7TCR  PAPER  RSUIRED  PER  EXW  DAY  OF  BATTLE 


OOLKIRY 

1 

2 

3 


1426.26 

8230.78 

0.00 


2 

9016.48 

8014.13 

0.00 


3 

3098.88 

8002.48 

0.00 


SETTER 

4  5  6  7  8 

2183.01  2946.14  13432.42  7779.62  131.53 

6829.18  7306.75  30.97  41.22  7784.26 

0.00  0.00  0.00  2368.50  3029.80 


TOTAL 

41814.3 

■*6357.7 

6298.3 


TOTAL 

9677.04 

17930.61 

12001.36 

9012.17 

10254.30 

13460.30 

10180.42 

11846.50 

94478.4 

3 

AVERAGE 

, ‘LASER  REJJI7ED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 

! 

S£TCR 

OOLJN1KY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

85.74 

71.38 

78.74 

75.11 

74.11 

73.66 

78.01 

76.56 

74.5 

a 

2 

78.98 

72.78 

77.06 

77.52 

77.77 

102.70 

90.58 

73.30 

78.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

78.04 

86.81 

79.7 

a 

1  T4 

AVG 

79.91 

72.00 

77.60 

78.93 

78.68 

73.72 

77.01 

75.73 

75.8 

AVERAGE  MJaGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CCL6AT  TRIPS 


t 

OCLNTRY 

1 

1 

78.74 

2 

70.16 

3 

79.35 

SH7TOR 

4  5 

72.15  70.51 

6 

78.60 

7 

79.72 

8 

0.00 

AVG 

75.1 

i 

J 

2 

78.43 

71.77 

70.58 

79.10 

78.40 

0.00 

97.29 

09.98 

75.3 

$ 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00  0.00 

0.00 

75.01 

75.02 

75.9 

J.V 

• 

AVG 

78.21 

70.87 

77.48 

77.40 

78.18 

76.00 

78.78 

71.88 

75.3 

COUNTRY 


AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS 


» 

1 

127.84 

77.41 

86.92 

85.72 

83.44 

77.50 

80.10 

90.62 

80.4 

2 

93.30 

77.47 

86.35 

82.96 

83.33 

102.70 

90.92 

88.89 

84.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

89.81 

103.44 

96.5 

f 

AVG 

90.30 

78.32 

86.53 

83.54 

83.30 

77.74 

82.53 

93.41 

83.2 

AVERAGE  NA«R  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  MW  TRIPS 

/ 

SBTTCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

a 

7 

a 

AVG 

1 

77.52 

86  40 

69.74 

70.56 

60.97 

66.65 

67.62 

74.83 

67.7 

2 

68.23 

86.62 

87.99 

68.20 

60.07 

0.00 

0.00 

72.99 

68.2 

» 

3 

0.00 

0  00 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

76.25 

79.23 

73.5 

* 

AVG 

66.67 

66.40 

68.57 

68.82 

69.36 

66,65 

68.21 

74.94 

68.2 

(W113  OTINJED) 
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AVERAGE  COGAT  1RCO>  STR0CTH 


CCLKTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

39068* 

55*82.71 

28292.19 

144*8.62 

17946.12 

62900.07 

47717.31 

0.00 

229684.8 

2 

Ge2e1.se 

44eia.ee 

42258.00 

46124.06 

44123.00 

e.ee 

54.00 

788*6.00 

320624.0 

3 

see 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

e.ee 

14*84.00 

36210.00 

50694.0 

TOTAL 

76187.84 

98510.71 

62550.20 

58573.62 

62068.12 

62300.07 

62256.31 

115056.00 

600002.8 

AVERAGE  CORPS  TRXP  STRENGTH 


con  ’nr 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

2871.46 

43015.70 

15205.45 

7218.80 

11502.06 

58795.46 

2880/  47 

188.00 

167664.1 

2 

178*5.08 

35192.24 

32071.79 

22150.19 

26198. IS 

38e.ee 

3ee.ee 

17580.81 

153568.2 

3 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

8113.16 

7975.38 

iaeo9.5 

TOTAL 

28616.53 

79107.94 

47327.24 

29368.79 

38700.21 

6B155.40 

35380.62 

25745.19 

337311.9 

AVERAGE  TVR  HUT  TROOP  STRE7CTH 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

3775.47 

39511.54 

15226.14 

7384.56 

10304.56 

58756.72 

26918.64 

1530.00 

164417.8 

2 

20621.19 

30888.94 

30687.28 

20817.71 

21656.65 

e.ee 

e.ee 

9638.25 

134330.1 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

7753.82 

4442.03 

12196.8 

TOTAL 

24387.86 

70408.58 

46823.41 

28212. 2B 

31961 .21 

58755.72 

34672.46 

15611.28 

310943.6 

AVETVCE  COGAT  TVCATTR  SUIFVENT  DEJCITY 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAl 

1 

82.82 

68.85 

82.62 

142.80  888.56 

8261.26 

7563.00 

0.00 

16829,7 

2 

9666.79 

6743.14 

8384.70 

6768.68 

6796.94 

e.ee 

27.54 

12157.53 

46754.3 

.  3 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2198.97 

5604.00 

7894.9 

TOTAL 

9948.41 

681 1 .98 

6*77.32 

8811.48 

7485.48 

8201.26 

9771.51 

17661.53 

73278.9 

AVERAGE 

COPS 

HEATER  EOJIBENT  DENSITY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

,  8 

TOTAL 

1 

947  23 

11968.13 

4*84.91 

21*8.86 

3308.3* 

16856.20 

7877.37 

94  ® 

*7719.0 

2 

5673.23 

9086.53 

9461.75 

64®. 38 

8119.81 

223.20 

223.20 

4829.15 

44W7. 2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.® 

0.® 

a  ® 

2353.96 

2202.13 

4656.1 

TOTAL 

8620.46 

21w4.ee 

138*6.67 

8629.25 

11428. 15 

17073,39 

10454.56 

7225.34 

96872.4 

AVERAGE  7VR  MVf  HEATER  EEL'IFAENT  DOCITY 


CONTRA 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

11*6.29 

10810.23 

4*26.21 

2103.56 

.3391.14 

16129.31 

7518.16 

548.® 

46473.5 

2 

5383.72 

8*13.58 

8632.25 

5320  0* 

S272.87 

0.® 

0.® 

3961.38 

37093.8 

3 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

2036.66 

1410.77 

3*47.4 

TO^AL 

6529.® 

19323  82 

130M.47 

7433.® 

9664.01 

16129.31 

9554  84 

5321.78 

87014.8 

i 

8 

I 

! 

I 

1 

i 


■r 

I 

» 

i 

* 

J 
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(W/113  CCNTIfLED)  AVERAGE  OZJ&X  EUIR^NT  ATTXXED  PER  OY 


SgTCH 


OQJNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.68 

353.88 

291.33 

0.00 

2 

3B4.17 

231.62 

264.40 

310.51 

-*0.78 

0.00 

0.00 

331.10 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

29.74 

95.26 

TOTAL 

.*:i.i7 

231.62 

264.40 

310.51 

303.84 

353.88 

32". 07 

426.36 

AVER4GE  COT’S  H2JIFV6NT  ATT<XED  PER  OY 


Vj. 

A 

y£ 

§ 


TOTAL 

648.2 

1822.5 

125.0 

2595.8 


sector 


CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

52.90 

24.41 

8  03 

13.42 

80.70 

29.96 

0.00 

196.0 

2 

43.34 

39.83 

49.96 

24.15 

32.64 

0.00 

0.00 

19.28 

209.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.81 

8.89 

17.7 

TOTAL 

49.94 

92.73 

74.37 

32.18 

46.07 

60.70 

38.77 

28.17 

422.9 

ft 

W 


AVSJUCE  TVCATER  B3JIFVCKT  ATT4CXED  PER  OY 

OOLNTR'-' 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.94 

1.91 

2.46 

1.11  1.68 

7.50 

5.46 

0.00 

21.0 

2 

5.06 

1.30 

3.88 

3.01  4.00 

0.00 

0.00 

3.11 

20.3 

3 

0.ra 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.50 

1.43 

2.9 

TOTAL 

6.00 

3.21 

6.34 

4.12  5.67 

7.50 

6.94 

4.55 

44.3 

jfl 

3 


AJ 

* 
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RESULTS  FO?  13  FOR  DAYS  31  TVftLOl  46 


AVERAGE  NLL6ER  OF  NITROGEN  CTUFCERS  RS3JIRED  FCR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


RESULTS  FCR  DAYS  1-15 


sector 


OOLN1RY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.0 

AVERAGE  NJ43ER  RBXI1RED  PER  DAY  PER  1600  TROOPS 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

serrcR 

4  S 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

y> .  «<u 

0.0 

AYG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CCA6AT 

TROOPS 

OOLfORv 

1 

2 

3 

SETOR 

4  5 

8 

7 

B 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

9.00 

0.83  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0  90 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE 

FUfiER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  FUCER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  tfUf  TOCPS 


COLAOTTY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.90 

0.  » 

0.00 

0.00 

.  0.0 

2 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.0 

3 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  FOR  DAYS 

16-45 

OQLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

221.21 

223.03 

221.99 

221.43 

221.92 

240.16 

264.31 

221.00 

1843.0 

2 

222.02 

223.38 

223.31 

222.28 

223.16 

221.00 

221.00 

222. 28 

1779.3 

3 

221,00 

221.00 

221 .00 

221.00 

221.00 

221.00 

221.60 

221.64 

1789.2 

TOTAL 

864.54 

S67.91 

666.39 

864.89 

866.07 

890.16 

796.91 

665.02 

5391.6 

(#015  CONTINUED) 


AVER ACE  MASER  REUIRED  PER  DAY  PER  1986  TROOPS 


COLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

13.30 

1.61 

4.37 

.  7. 62 

5.56 

1.38 

2.60 

126.64 

3.2 

2 

2.13 

2.83 

2.13 

2.52 

2.37 

613.60 

523.62 

2.10 

2.9 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.30 

4.56 

22.4 

AVG 

5.40 

2.68 

4.29 

5.67 

4.96 

3.78 

5.34 

4.25 

4.3 

AVERAGE  HAGER  REQJ I  FED  PER  DAY  PER  1000  OSSAT 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SBCTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

21.93 

3.95 

10.79 

15.16  12.21 

3.86 

5.45 

0.00 

7.9 

2 

3.31 

5.01 

5.19 

4.85  4.97 

0.00 

4065.56 

2.78 

5.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

6.00 

15.12 

6.05 

34.5 

AVG 

6.62 

6.62 

10.51 

11.03  10.50 

10.64 

11.22 

5.71 

8.8 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000 

CORPS 

TROOPS 

OCLNTFY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.41 

0.07 

0.12 

0.19  0.14 

0.07 

0.10 

5.32 

0.1 

2 

0.12 

0.07 

0.09 

0.09  0.09 

2.78 

2.78 

0.13 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.19 

0.20 

0.5 

AVG 

0.21 

0.08 

0.12 

0.15  0.13 

0.10 

0.15 

0.19 

0.1 

AVERAGE  HAGER  RS1IIRED  PER  DAY  PER  1000  TH?  AfWY  TRCCPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.27 

0.03 

0.07 

0.15 

0.11 

0.02 

0.05 

0.65 

0.0 

2 

0.06 

0  03 

0.04 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.11 

0.0 

.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.14 

9.23 

0.6 

AVG 

0.13 

0.04 

0.07 

0.12 

0.10 

0.06 

0.09 

0.20 

0.0 

COLNTRY 

1 

2 

3 

RESULTS  FOR  DAYS  45+ 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

".30 

a  09 

3.00 

0.00  0.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RS3JIRED  FER  DAY 

PER  1008  TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

b.03 

0.00 

3.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.OC 

9.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RE3J.TS  FOR  WITS  FOR  DAYS  31  THCUX  45 


AVERAGE  1  LAGER  CF  DS-2  1-1/3  QUART  CMS  RBUIRED  TOR  EACH  DAY 

OF  BATTLE 

RESULTS  FOR  DAYS  1-15 

sector 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

9  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

,  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RB3JIRSD  PER  DAY 

PER  1000  TORS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.0C 

0.00 

0.00 

0.00 

.  0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

REQUIRED  PST  DAY  PER  1 

000  CQ8AT 

TORS 

OCLNTrTY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

cotps 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  TVR  AWAY  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00  9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

e.ra 

9.00 

0.00  0.00 

9.00 

9.00 

8.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00  9.00 

9.09 

9.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.0U 

0.00 

9.00 

9.00  9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  FOR  DAYS 

18-45 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

442. 14 

443.36 

442.66 

442.29 

442.81 

460.11 

479.87 

442.00 

3566.0 

2 

M2. * 

443.92 

443.54 

442.34 

443.44 

442.00 

442.00 

442.92 

3643.5 

3 

442.00 

44?.00 

442.00 

442.00 

442.00 

442.00 

442.40 

*42.42 

3536.8 

TOTAU 

1327.92 

1329.27 

1328.20 

1327.13 

1328.05 

1344.11 

1355.27 

1327.35 

19666.4 
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0*ni6  oxtinjEd) 


AVERAGE  HUBER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

AVG 

1 

20.  SB 

3.19 

8.72 

15.22 

11.13 

2.52 

4.64 

257.28 

6.3 

2 

4.24 

4.03 

4.22 

5.03 

4  72 

1227.78 

1067.63 

4.18 

5.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.56 

9.10 

44.7 

AVG 

10.96 

5.34 

8.52 

11.33 

9.93 

7.36 

10.24 

8.40 

8.5 

AVERAGE  MAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  CCV6AT  TRIPS 


colntry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

43.86 

7.80 

21.58 

30.31 

24.41 

7.22 

9.76 

0.00 

15.5 

2 

6.62 

9.97 

10.37 

9.71 

9.93 

0.00 

8111.11 

5.56 

10.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30.24 

12.10 

89.1 

AVG 

17.25 

13.21 

21.01 

22.06 

21.18 

21.17 

21.55 

11.42 

17.5 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  OCR’S 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

'  1 

0.74 

0.08 

0.17 

0.31 

0.21 

0.07 

0.12 

10.64 

0.1 

2 

0.16 

0.00 

0.10 

0.12 

0.11 

5.56 

5.56 

0.16 

0.1 

3 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.29 

0.30 

1.0 

AVG 

0.34 

0.11 

0.16 

0.24 

0.19 

0.13 

0.21 

9. 28 

0.1 

COUNTRY 


AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1006  THT  ARMY  TRIPS 


•  K? 

i 

0.54 

0.05 

0.14 

6.2B 

0.20 

0.04 

0.08 

1.31 

0.1 

N 

>■< 

2 

8.10 

0.07 

0.07 

0.10 

0.10 

0.00 

0.00 

0.21 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.26 

0.46 

1.3 

A  1 

Vv 

AVG 

0.25 

0.00 

0.13 

0.22 

0.19 

0.11 

0.18 

0.30 

0.1 

RE3JLTS  RP  OATS  45f 


001NTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.6 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  OAT  PER  1»»  TRIPS 


COLNTRY 

1 

2 

«A 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

< 

1 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

4 

2 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0  00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(M/116  CONTINUED) 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  DAY  PER 

’006  coca- 

RC0PS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

ssircR 

4  3 

6 

-» 

a 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

6.00 

0.P3  0.00 

(-.00 

e!o0 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  ’  0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  QAT  PER  1000 

CCRPS 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.0-. 

•  '-0 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.30 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

«.« 

0.00 

0.0 

AVERSE  HABER  RETIRED  PER  l>.Y  PER  1000  TVR  Aft*  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.0 

2 

0.00 

'  0.00 

0.00 

0.00  0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.08 

0.00 

6.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

- 9JFCRTIN3  OUT) 


AVER**  UST  A  COfiAT  BUIRBNT  ATTACKED  ETT  PERSISTENT  AGENT 


OGLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL  ’ 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

7.84 

13.7* 

0.30 

21.6 

2 

0.00 

0.44 

0.12 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

3.6 

3 

0  00 

a.ea 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.44 

7.12 

0.00 

0.17 

7.84 

13.70 

0.00 

22.3 

AVERAGE  UST  A  CCH=S  SJJIFMsNT  ATTACKED  Bf  PERSISTENT  AGENT 


CONTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.06 

0.66 

0.29 

0.11 

0.22 

1.06 

0.60 

0.00 

2.9 

2 

3.38 

0.50 

9.58 

0.34 

0.53 

0.00 

0.00 

0.43 

2.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.18 

0.20 

0.3 

TOTAL 

0.45 

1.16 

9.89 

0.45 

0.73 

1.06 

8.78 

0.63 

6.1 

AVERAGE  UST  A  TVCATSR  AfWY  SUIFVtNT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.01 

9.32 

9.04 

0.03 

0.53 

0.16 

0.06 

0.00 

0.3 

2 

0.06 

0.01 

0.06 

0.06 

0.07 

0.00 

0.00 

0.63 

0.3 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.02 

0.81 

0.0 

TOTAL 

0.07 

0.04 

0.10 

0.11 

0.18 

0.16 

0.10 

0.04 

0.7 

Vt 
r-\ 
-A 
-jy 
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«nu.rs  to*  i*ii7  to*  days  31  mourn  « 


A 


il 


4ACMCC  haw;  OF  OS-2  S  OALLOl  PAILS  RE3JIWD  TO*  EACH  DAY  OF 

battue; 

caum 

1 

2 

3 

sero* 

4  3 

6 

7 

8 

total 

1 

1M.94 

293.71 

232.48 

118.72  140.38 

788.67 

612.61 

2.30 

2482.2 

2 

75"'  86 

318.40 

as?  r> 

612. .3  612.36 

6.88 

1.73 

836.92 

3813.6 

3 

e.ae 

8.88 

•  88 

6.88  8  88 

8  88 

214.88 

422.83 

638  9 

TOTAL 

964.88 

884. 19 

913.83 

729.25  732.93 

786.67 

829.23 

m3. 34 

6834.8 

A0WE 

NLA6BR  PB3JIPED  PW  DAY  PW  1888 

TTtXPS 

aaxnrr 

1 

2 

3 

4 

9CTOR 

3 

6 

7 

8 

ALC 

1 

11.84 

2.11 

4.97 

4.12 

3.34 

4.31 

8.63 

1.31 

4.2 

2 

7  23 

4.64 

6.31 

8.96 

6.32 

6 .88 

4.19 

6.21 

6.2 

3 

0  88 

8.68 

8  80 

8.08 

6.88 

6.80 

7.69 

6  88 

8  6 

JAC 

7.38 

3.23 

3.87 

e  a 

3.63 

4.31 

6.27 

6.93 

3.4 

MXH3L  HMB&.  4BUIPED  PBOWPB 

1080  C06AT 

7CCP3 

0XKI9Y 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AMJ 

1 

4.77 

2.28 

4  32 

1.68  l.93 

8.34 

9.37 

6  88 

3.7 

2 

8  87 

6.90 

r  21 

929  914 

6.80 

32.19 

3.61 

7.7 

3 

8  86 

9-86 

O  0» 

9.88  0  89 

•  N 

3.94 

3  36 

3.4 

AWG 

7.64 

4.37 

7.63 

7.44  7.34 

8  34 

8.38 

3  82 

6  8 

u» 

9 


§ 

a 


V 


a 


AAWCC  -UJffP  PKJJIHtO  PW  QAY  PW 

1«M 

CTPP5 

T8XPS 

stcro* 

i 

axwrwr 

i 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

am; 

1 

29  98 

2.38 

6.4J 

7.38 

3  24 

2.94 

4.88 

13.78 

4  3 

•4 

2 

8.11 

3.22 

3.97 

3.64 

4.98 

9  89 

6.08 

8.38 

3.7 

3 

8  08 

6.08 

«  M 

8.08 

8  08 

0  98 

11.82 

17  39 

14.2 

*!i 

•Hfl 

am; 

11.17 

3.18 

6.12 

8.88 

3.84 

2.92 

8.24 

11.33 

3.4 

AVtWUt  *A «P  PHJJIRED  P**  OAY  PCT 

18*7. 

7>TO  *WT 

TKXP5 

SECTOR 

•> 
* , 

OXKTWY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

am; 

1 

16  79 

1.38 

4.38 

3.37 

2.78 

1.23 

1.77 

6  40 

2.1 

,«i 

»i 

2 

3.88 

2.18 

2.86 

3.29 

3.19 

6  00 

6.88 

7  00 

3.2 

3 

0  W 

6.88 

8  08 

6.08 

0.98 

9.08 

4.77 

17  40 

10  6 

am; 

3  83 

1.88 

3.23 

3.83 

3.43 

1.23 

2.. 38 

9  V 

2.9 

196  v 

n 


0*n7  cwnuBJ) 


-SLfPCRTIM;  OATAi- 


anbwx  mask  or  aoanT  units  autvcrizid  mii  ahicn  tee.  attaood  &r  persistent  agent 


00UNTTO 

1 

2 

3 

S8TTCR 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

y? 

V. 

v.v 

1 

17.36 

38  49 

31  33 

11.97 

12.23 

33.89 

40.33 

0.00 

296.4 

2 

30.19 

19.27 

31.30 

33.57 

32.31 

9  00 

0.87 

30.47 

208.0 

V 

3 

9.00 

9  09 

9  00 

0.00 

0  00 

0.00 

9.13 

23.33 

32.4 

N\‘- 

TOTAL 

07.73 

37,87 

82.33 

47.33 

44.73 

33.09 

39.33 

33.89 

437.9 

,V„V 

MOMZ  Ml»«R  cr  0CNP5  UNITS  ALHVOEI2II3  Mil  *<I(>  ANE  ATTACKED  fT  PERSISTENT  AGENT 

sent* 


average  M^nRB  cr  p:ns  or  soiievent  in  r+< 


coni  to 


unito  acttvcpized  mii  toio  ft  attacked  to  persistent  acini 


settop 


TOTAL 


1 


country 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

0 

total 

*  1 

i 

3  94 

15.78 

9  34 

4.30 

3.79 

23.87 

13.89 

1.29 

77.7 

.•V 

■y 

11  89 

13.22 

18.40 

8.77 

12.81 

0.00 

0.00 

9.23 

71.8 

4. 

3 

0.00 

0  09 

0  00 

0.90 

0  09 

0.00 

2.93 

3.41 

8  3 

R® 

TOTAL 

13.33 

29.69 

23.93 

13.27 

18.40 

23.87 

10.73 

13.93 

136.8 

Ll’l.'* 

AVfJMG C  1LMKR  or  7VR  AAVY  UNITS  AUTKHIZED  Mil 

wiot  <*c 

ATTACKED  TO 

PERSISTENT  AGENT 

[y-'.y 

vV-T 

SEC70E 

»  *  v  -oj 

4j 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

total 

1 

0.10 

0.87 

0  99 

0  38 

0.61 

2.87 

1.93 

0.90 

7.8 

2 

1  01 

0  3T 

1  » 

1.30 

1.40 

0  00 

0  00 

0.96 

7  1 

3 

0  00 

0  00 

0  09 

0  00 

0  00 

0  00 

9  33 

0.44 

9  9 

TOTAL 

1  20 

1.47 

2  33 

2.13 

2.97 

2.87 

2.47 

1.40 

13.9 

'.iv 

anwoc  ila0ct  or  Piece  or  suiemnt  in 

COOAT  UNITS  ALTTKXIZXD  Mil  1*101  ARC  ATTAOED  8T  PER5ISTENT  ACtNT 

SETOR 

Si 

CONWY 

1 

2 

3 

4 

3 

0 

7 

8 

TOTAL 

i 

0  09 

0  09 

9  09 

9  00 

3.88 

333.88 

291.33 

0.09 

64«  2 

'  \*'v 

2 

364.17 

231  82 

264  49 

310.31 

399.70 

9.00 

0.09 

331.10 

1822  5 

3 

0  00 

0  09 

9  99 

9  00 

9  09 

0.00 

29.74 

96.20 

123.9 

TOTAL 

364. 17 

231  82 

264  49 

319.31 

393  64 

363.88 

321.87 

428.38 

233  8 

AVERACX  MNHER  or  PIECES  0 T  SJJIIMNT  IN 

ar**5  UNITS  AU/TVCRI2ID  Mil  4HICN  ARC  ATTACWD  TO  PERSISTENT  ACENT 

COMTTO 

1 

2 

3 

4 

SETTOP 

3 

6 

7 

8 

total 

m 

1 

3  ’8 

11  90 

18  40 

8  80 

11  18 

34  38 

28.86 

9  09 

132.7 

V«>l 

7 

19  96 

24  *6 

33  78 

19  92 

27  17 

8  89 

8  89 

18.44 

143  3 

Vyl 

3 

0  00 

e  m 

0  00 

0  00 

8  98 

0  99 

8  39 

8.30 

1'  4 

TOTAL 

23.  '2 

36  * 

30  28 

28  32 

38  33 

3*  38 

37.38 

28  93 

313  9 

M 

i 

9  43 

1  70 

2  28 

1  94 

1  M 

7  07 

3.28 

«  30 

■  19  3 

--oqj 

2 

2  33 

1  '8 

3  56 

2  81 

3  78 

8  38 

0  93 

3  90 

16  7 

•.j 

3 

0  30 

8  08 

9  30 

9  30 

0  30 

0  30 

1.46 

1.41 

2  8 

total 

2  TO 

2  86 

3  87 

3  83 

3  36 

7  07 

8.73 

4  4« 

38  9 
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m 


g 


(1*117  dXTIHJED) 

RACER  CF  ICC  OCfcPANIES  IN 

CCA8AT  AREA 

4 

COKTFY 

t 

2 

SB77CR 

3  4  3 

6 

7 

6 

TOTAL  : 

1 

1.W 

4.88 

2.88  8.88  2.88 

6.88 

6.88 

6.68 

21.6  ! 

2 

4.86 

3.88 

5.88  3.88  3.88 

6.88 

6.86 

4.88 

22.8  ! 

3 

6.66 

8.88 

8.88  8. 88  8.88 

6.68 

2.88 

5.88 

7.6 

TOTAL 

s.m 

7.88 

7.88  3.88  3.88 

6.88 

8.88 

9.88 

38.8  , 

OOLNTW 

i 

2 

RACER  CP  ICC  CQPAN1ES  IN  CCRPS  AREA 

SECTOR 

3  4  5  6 

7 

8 

1 

\ 

TOTAL 

1 

see 

4.88 

5.88  3.88  3.88 

6. 88 

6.66 

6.88 

33.6 

2 

am 

7.88 

18  88  7.88  7.88 

6.66 

6.88 

9  86 

A6.6 

3 

«« 

8.88 

8.88  8.88  8.88 

6.88 

6.88 

16.88 

ic.  *  ; 

TOTAL 

14. 86 

11.88 

15.88  18.88  18.88 

6.88 

12.88 

19  88 

97.8  J 

OONWT 

1 

2 

RASE*  CP  RE  COCANIES  IN  THR  AA4T  AREA 

SECTOR 

3  4  3  6 

7 

8 

f 

t 

• 

total 

1 

s.m 

4.88 

5.88  3.88  2.88 

3.88 

2.88 

8.88 

26  6  . 

2 

8  00 

3.88 

6.88  5.88  3.88 

6.88 

6  88 

3. 88 

32  6  j 

3 

e.w 

8  88 

8.88  8. 88  8.84 

6  88 

4.88 

6.88 

16.6 

TOTAL 

11.88 

9.88 

11.88  8.88  7.88 

3.88 

6.88 

11.88 

68.6 

H 

I 

3 
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RESULTS  FCR  W1'9  #C  W128  DAYS  31  THOJQI  48 

avesace  meet  or  wi3  bfls-es  *o  centai«rs  rsxiired  kb  each  cay  cf  battle 

SECTOR 


OCLNTRY  1 1  2  3  4  3  6  7  8  TOTAL 


1 

8.86 

8.23 

4.61 

1.87 

3.88 

101.61 

77.76 

6.00 

198.8 

2 

ioi.si 

63  97 

73.23 

83.21 

82.73 

0.00 

0.00 

88.04 

404.7 

3 

e  » 

6.60 

0.60 

0.00 

6.00 

0.00 

9.87 

26.24 

36.1 

TOTAL 

162.36 

72.20 

79.86 

85.68 

as. S3 

101.61 

87. S3 

114.27 

729.6 

AVENGE  MLW6ER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 


SSOTCR 


COUNTRY 

!  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

AVC 

1 

0.68 

6.06 

6.00 

6.06 

6.10 

0.56 

0.77 

0.(0 

0.3 

2 

0.97 

0  SB 

0.72 

6.04 

0.88 

0  00 

0.60 

0.113 

0.8 

3 

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

6  0S 

6.33 

0.54 

0.4 

AVC 

0.88 

0.29 

0.S1 

0.73 

6.85 

6.36 

0.01 

0.73 

0.3 

AVERAGE  mmer  rbuired  per  day  per 

1600  0CV8AT 

TROOPS 

SBHCR 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.60 

6.00 

0.00 

r  00 

6.04 

1.38 

1.45 

0.60 

6.6 

2 

1.48 

1.31 

1.56 

1.72 

1.70 

0.00 

Iff 

1.66 

1.4 

3 

0.60 

6  00 

6  00 

0.00 

6.60 

0.00 

0.31 

0  66 

0.6 

AMJ 

128 

6.56 

1.06 

1.30 

1.22 

1.30 

1.23 

0.93 

1.0 

AVERAGE  *LA«R  HBUIA©  °{R  QAY  PER 

1000  OCRPS 

mm 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

a 

7 

8 

AVC 

1 

t.T! 

6.18 

6.27 

4.22 

6.24 

0.22 

•  28 

0  60 

0.2 

2 

0  28 

6.17 

6.26 

0.22 

0.24 

6.00 

6.60 

0  28 

0.2 

3 

0  00 

6  60 

6  06 

0.00 

0  00 

0  60 

0.26 

0.28 

0.2 

AVC 

6.28 

i 

0.17 

6.26 

3.22 

0.24 

0.22 

0.26 

0  28 

0.2 

| 

AVERAGE  NJ«8ER  RBUIPED  PER  QAY  PER 

1000  TVR  H4K  TROOPS 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

S 

7 

6 

AVC 

1 

6  03 

6  01 

6  04 

0.93 

0.04 

0  S3 

0.05 

6  00 

0.0 

2 

0  03 

0  01 

0  03 

8  93 

0  04 

0  00 

0.00 

0  08 

0.0 

3 

0  00 

6  00 

0.00 

0  00 

0  00 

0.06 

a  as 

0  08 

0.0 

AVC 

0  03 

0.01 

0  03 

0  03 

0  04 

0.03 

0.63 

0  07 

0.0 
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(wi  is.ia  ccntinued) 


- SLPPCRTINC  QATJ 


AVERUCE  UST  B  COeAT  BUIFVCNT  ATTXXED  ST  PB6ISTENT  AGENT 


aXNTRT 

1 

2 

3 

ssrrcR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.W 

0.00 

0.00 

0.00 

3.03 

340.03 

277.56 

0.00 

626.6 

2 

36*.  17 

231.17 

264.26 

310.51 

300.64 

0.00 

0.00 

331.10 

1821.8 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

29.74 

95.26 

125.0 

TOTAL 

364.17 

231.17 

264.26 

310.51 

303.67 

340.03 

307.32 

426.36 

2573.5 

AVWCE  UST  B  OH’S  fflUIPWCNI  ATTAC®  BT  PERSISTENT  AGENT 


COLNIRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.10 

31.24 

16.19 

6.46 

10.94 

53.51 

28.25 

0.00 

140.7 

2 

19.58 

22.56 

33.19 

19.56 

26.64 

0  00 

0.00 

18  01 

140.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.32 

8.30 

16.6 

TOTAL 

22.66 

54.80 

49.36 

26.07 

37.56 

53.51 

36.58 

26.31 

306.9 

AVERACE  UST  B  TVCATER  W  HUIFVENT  ATTACXFC  BY  PERSISTENT  AGENT 


CONIRY 

1 

2 

3 

4 

sent* 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.42 

1.67 

2.24 

1.01 

1.55 

6.91 

5.21 

0.00 

19.0 

2 

2.28 

1.14 

3  S3 

2.73 

3.71 

9.00 

9  00 

3.03 

18.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.43 

1.40 

2.8 

TOTAL 

2.70 

2.82 

5.77 

3.74 

5.26 

6.91 

6.64 

4.43 

38.2 

RESULTS  PGR  W121  FOR  CATS  31  THOUGH  45 


AVBRAJE  HABER  CP  ICC  SETS  RSUIRED  FOR  EACH  CAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


00LN1RY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

98.90 

118.39 

110.33 

33.04 

SI. 43 

108.91 

134.25 

0.73 

747.1 

2 

196.82 

129.28 

183. as 

137.21 

137.34 

1.96 

2.22 

155.67 

916.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

98.56 

178.10 

274.8 

TOTAL 

288.72 

247.84 

294.21 

190.23 

198.78 

170.87 

235.03 

332.30 

1938.2 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PE*  GAV 

PER  1000 

TOPS 

OCLWTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

6.01 

0.85 

2.17 

1.82  1.35 

0.93 

1.32 

0.42 

1.3 

2 

1.82 

1.17 

1.75 

1.38  1.46 

3.45 

3.36 

1.47 

1.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

3.25 

3.62 

3.4 

AVC 

2.22 

1.00 

1.89 

1.62  1.40 

0.94 

1.78 

2.13 

1.5 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  DAY  PER 

1000  CQbBAT 

TOPS 

OCLWTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVC 

1 

’.54 

0.89 

1.45 

0.37  1.13 

1.14 

1.37 

0.00 

1.1 

2 

0.85 

0.70 

1.24 

0.90  0.87 

0.00 

6.40 

0.55 

0.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.48 

1.40 

1.4 

AVC 

0.94 

0.80 

1.31 

0.77  0.96 

1.14 

1.40 

0.85 

0.9 

AVERAGE  HABER  FQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

aws 

TOPS 

OCLWTRY 

1 

2 

3 

SELTCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

10.33 

0.88 

2.80 

3.48  2.24 

0.98 

1.97 

3.86 

1.7 

2 

3.80 

1.73 

2.67 

2.63  2.15 

3. “6 

3.19 

4.18 

2.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.96  6.00 

0.00 

3.77 

9.66 

7.7 

AVC 

3.36 

1.20 

2.71 

2.83  2.17 

1.00 

2.87 

3.88 

2.4 

AVERAGE  HABER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1900  TUT  A «4Y 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  i> 

6 

7 

8 

AVC 

1 

9  96 

0.77 

2.50 

3.08  1.40 

0.66 

0  60 

0.00 

1.2 

2 

2.21 

1.22 

1.40 

1.83  1.77 

0.00 

0.00 

3.96 

1.8 

3 

0.00 

0  06 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

3.91 

10.19 

6.2 

AVC 

3.  41 

0.97 

1 .83 

2.16  1.68 

0.85 

1.34 

3.34 

1.6 
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■9LPPCRTINC  DATA 


§ 


AVER4GE  PERIMETERS  OF  CONTAMINATED  AREAS  TOR  tQBUT  LNITS  ATTAOCED  WITH  LIOJID  OB4IOL3 


OCLMTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

15782.73 

38541.38 

29948.83 

1ee21.ee 

10608.89 

53136.02 

40399.59 

e.re 

196316.5 

2 

S2432.Se 

18412.79 

29967.35 

36325.73 

31804.34 

e.ee 

700.62 

28033  12 

195673.9 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

12894.06 

3256  j.  40 

46447.4 

TOTAL 

88186.25 

54854.88 

59014.18 

47148. S3 

42413.23 

53136.02 

53894.27 

60537.12 

439441.0 

9 


■I 

3 


AVERAGE  PERIMETERS  OF  CONTAMINATED  AREAS  TOR  CCTPS  LNITS  ATTACKED  WITH  LIOJID  OEMICALS 

SECTOR 

CXLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

3802.47 

17685.82 

18585.79 

4739.42 

6515.80 

28945.79 

15832.67 

1452.30 

87559.2 

2 

13975.58 

16464.04 

21188.54 

11701.92 

16112.70 

3827.58 

3737.48 

12085.03 

99182.8 

3 

0.08 

0.08 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e  ee 

3595.56 

4391.51 

7687.0 

TOTAL 

17778.04 

34139.06 

31774.33 

16441.34 

22S2B.S0 

3087.  36 

23165.89 

17828.84 

194429.1 

AVERAGE  PERIMETERS  CF  CONTAMINATED  AREAS  TOR  TVR  M**f  LNITS  ATTACKED  WITH  LIOJID  CHEMICALS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

a 

7 

8 

TOTAL 

1 

231.19 

'48.72 

1022.78 

513.48  742.11 

2737.97 

2268.40 

0.00 

8464.6 

2 

1239.98 

647.57 

18B7.40 

1391.29  1770.18 

e.ee 

0.00 

1216.74 

7873.2 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.00 

623.42 

560.71 

1184.1 

TOTAL 

1471.16 

1596.39 

2830.18 

1904.77  2512.30 

2737.97 

2091.82 

1777.44 

17V2.0 

AVERAGE  PERIMETERS  CF  CONTAMINATED  AREAS  TOR  ALL  BLUE  LNITS  ATTACKED  WITH  LIOJID  OEMICALS  ' 

SECTOR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

19796.40 

57175.13 

40055.40 

16073.98 

17886.80 

82819.79 

58500.36 

1462.30 

294M.4 

2 

57648. » 

33514.42 

52763.29 

49418.96 

49687.22 

3927.58 

4438.07 

41335.49 

302733.0 

3 

0.00 

0.e« 

e.ee 

T.00 

e.ee 

e.ee 

17113.04 

37206.61 

54318.8 

TOTAL 

57444.48 

90689.56 

93418.70 

66492.94 

67564  ~ 

86747.37 

80051.77 

79993.41 

651392.2 

3 


"N 

•fj 


a 
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RESULTS  FOR  W122  fCR  CAYS  31  TVROJGH  45 


AVBWGE  HA 6ER  CF  U2S6  OOflCAL  AGENT  DL I  BITCH  KITS  RBXIIRED  FOR  EACH  CAY  CF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

273.41 

423.24 

360.12 

166.41 

199.19 

561.58 

440.97 

0.00 

2444.9 

2 

545,3 

394,92 

577.23 

440.32  448,82 

0.00 

0.00 

466.66 

2674. 1 

3 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

274.36 

477.92 

752.2 

TOTAL 

818.68 

sia.'s 

937.36 

806.74  648.01 

561.58 

715.33 

944.59 

6071.4 

AVERAGE  HABER  RSXJIRED  PER  CAY 

PER  1000 

TROCPS 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

au; 

1 

16.44 

3.06 

7.08 

5.73  5.01 

3.19 

4.34 

0.00 

4.3 

2 

5.22 

3.58 

5.50 

5.00  4.79 

0.06 

0.00 

4.40 

4.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

9.04 

9.83 

9.5 

AUC 

8.76 

3.29 

6.02 

3.18  4.66 

3.18 

5.41 

6.04 

4.8 

AVERACE  HABER  RBXIIRED  PER  CAY  PER  1000  QXBAT 

TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.46 

3.30 

6.10 

2.38  4.16 

4.15 

4.65 

0.00 

4.2 

2 

3.06 

2.42 

4.22 

3.57  3.48 

0.00 

0.00 

2.07 

3.0 

3 

e.ea 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

5.06 

4.73 

4.8 

AVG 

3.50 

2.91 

4.83 

3.26  3.68 

4.15 

4.74 

2.91 

3.6 

AVERAGE  HABER  RBXIIRED  PER  CAY  PER 

1000  CORPS 

TROCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

a 

AVG 

1 

41.31 

3.88 

9.21 

10.07  7.3b 

3.56 

6.33 

0.00 

5.7 

2 

12.84 

5.51 

8.80 

8.04  6.98 

0.00 

0.00 

11.86 

a. 3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0  00 

0.00 

15.50 

24.86 

20.1 

AVG 

16.82 

4.48 

6.33 

8.54  7.07 

3.52 

8.37 

15.80 

7.6 

AVERAGE  HABER  RBXIIRED  PER  CAY  PER  1000  TH?  AfWY  TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

23.89 

1.99 

6.29 

8.02  3.93 

1.83 

1.81 

0.00 

3.1 

2 

5.67 

3.05 

3.38 

4.85  4.57 

0.00 

0.00 

9.83 

4.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

9.72 

24.36 

15.0 

AVG 

a. 48 

2.46 

4.63 

5.66  4.37 

1.83 

3.58 

13.00 

4.2 

203 


(W122  CCNTIMJED) 


- slppcrtik;  data  • 


A VERACE  HJ -GER  OF  CO-GAT  OOGAMIES  PER  BRIGACE  SLICE 


a 

&)  J 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


SECTOR 
4  3 

29.ee  26.33 

35.33  31.56 

e.ee  e.ee 

64.33  se.as 


TOTAL 
223.3 
2  11.1 
36.6 
461.1 


CONTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  HAGER  CF  CORPS  OOGAMIES  PER  SRIOOE  SLICE 

sancR 

3  4  5  6  7 

61  16.81  9.73  a.^e  14.66  8.8 

56  9.15  ie.31  13.32  6.06  0.« 

66  6.66  6.66  6.66  6.66  6.T 

19  19.96  26.64  21.42  14.66  14. T 


TOTAL 

70.7 

62.3 
8.4 

141.3 


AVERAGE  HAGER  CF  THR  AfMT  OOGAMIES  PER  BRIGACE  SUCE 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.73 

13.79 

11.91 

16.64 

7.28 

16.35 

8.25 

0.00 

74.9 

2 

7.98 

16.77 

16.08 

11.29 

11.98 

6.06 

0.06 

4.06 

62.1 

3 

0.00 

0.06 

0.06 

0.06 

6.06 

0.06 

6.36 

1.49 

7.7 

TOTAL 

12.72 

32.57 

21.99 

21.93 

19.26 

16.35 

14.56 

5.54 

144.9 

OONTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  HAGER  COGAT  INITS  IN  THE  THEATER 
SECTOR 

3  4  5  6 

212.66  87.00  152.00  534.00  46 

344.00  318.00  284.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00  11' 

SU.ee  406.00  436.06  534.06  51' 


AVERAGE  HAGER  CCRPS  '-NITS  IN  THE  THEATER 


TOTAL 

1326.0 

2187.0 

385.0 

4496.0 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

11.62 

187.31 

64.85 

29.18 

48.59 

255.00 

120.27 

0.00 

716.8 

2 

78.38 

149,19 

137.25 

92.32 

119.91 

0.00 

0.00 

77.01 

654.5 

3 

0.90 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

36.73 

36.49 

72.2 

TOTAL 

90.00 

336.50 

282.10 

122.00 

168.50 

256.00 

157.00 

112.50 

.  >4 

5  l 

.1 

y  5 

“  $ 

s ! 


aa  g 


A  I. 


204 


(W122  CCNTIMJED) 

AVER AGE  NJbGER  TVS  Afl*  UNITS  IN  T>€  THEATER 

auriH 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

14.20 

100.33 

71.46 

31.93  43.68 

284.50 

123.72 

0.00 

739.0 

2 

95.80 

150.97 

151.24 

101.57  107.32 

0.00 

e.ee 

48.80 

655.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

37.78 

22.40 

60.1 

TOTAL 

110.00 

340.50 

222.70 

133.56  131.50 

284.Se 

161.30 

71.00 

1475.2 

AVERAGE 

NLAfiER  DIVISION  IN  ITS  IN  TIC  TREATER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

1.30  2.00 

5.80 

5.00 

0.00 

20.8 

2 

4.00 

3.00 

5® 

3.00  3.0B 

0.00 

e.ee 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

2.0i 

5.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

7.00 

7.00 

4.00  5.00 

5.80 

7.0i 

9.00 

49.8 

AVERAGE  NLM3ER  OF  ATTACXS  CN  TYPE 

aaeAT  inits 

oclkry 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

l 

25.73 

67.07 

56.27 

18.40  19.53 

100.80 

74.80 

0.00 

361.6 

2 

91.73 

26.73 

53.47 

72.13  63.40 

e.ee 

0.00 

50.80 

368.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  6.00 

8.00 

24.20 

59.13 

83.3 

T  JTAL 

117.47 

93.80 

108.73 

90.53  82.93 

100.80 

99.00 

109.93 

803.2 

AVERAGE  NJ«R  OF  ATTACXS  CN  TYPE 

CORPS  INITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.13 

18.46 

9.24 

2.87 

4.97 

21.27 

10.72 

0.00 

69.6 

2 

14.07 

14.28 

19.29 

8.86 

12.10 

0.00 

0.00 

7.85 

76.2 

3 

0.00 

0.00 

0.C3 

0.00 

0.00 

0.00 

3.15 

3.62 

6.7 

TOTAL 

13.29 

32.73 

28.53 

11.53 

17.07 

21.27 

13.87 

11.47 

152.6 

AVERAGE  HA43ER  OF  ATTACXS  CN  TYPE  TVS  Af4fY  INITS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.33 

1 . '  1 

1.22 

0.63  0.69 

2.93 

2.09 

0.00 

9.0 

2 

1.80 

0.76 

1.92 

1.70  1.64 

0.00 

0.00 

1.00 

8.8 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

6.00  9.00 

0.00 

0.56 

0.46 

1.0 

TOTAL 

2.13 

1.87 

3.13 

2.33  2.33 

2.93 

2. 67 

1.47 

18.8 
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0*122  (XNTISLED)  A VEWCE  SUGER  CF  KIT?  B3JIRED  BY  COGST  TYPE  UNITS  AFTER  ATTACK  (FCR  OETBTTICN  MO  LN4ASKIND 


COUNTRY 

1 

2 

3 

settcr 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

40.43 

108.06 

83.56 

26.38 

31.78 

146.50 

106.37 

0.00 

542.1 

2 

125.88 

40.30 

87. 2B 

98.98 

91.53 

0.00 

0.00 

76.31 

529.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

31.13 

76.50 

107.6 

TOTAL 

180.31 

157.45 

170.84 

125.36 

123.31 

146.50 

137.40 

152.81 

1179.1 

AVERAGE  SLAGER  OF  KITS 

fSUIRED  BY 

039=5 

TYrC  UNITS 

SETTCR 

AFTER  ATTACK 

(FCR  DETETT1CN  MO  UM4ASKISG) 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

13.01 

89.es 

51.47 

17.52 

28.90 

102.25 

62.31 

0.00 

364.5 

2 

85.44 

60.11 

195.98 

52.68 

70.20 

0.00 

0.00 

48.47 

431.8 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

18.34 

22.33 

40.6 

TOTAL 

98.46 

158.20 

157.46 

70.20 

99.10 

102.25 

00 

70.80 

837.1 

AVBWGE  MAGER  CF  KITS 

REDJIRED 

BY  TVR  AA94Y  TYPE  UNITS 

SETTCR 

AFTER  ATTACK 

(FOR  DETECTION  AND  LN4ASKIMJ) 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.98 

6.30 

6.48 

3.87 

3. 28 

13.30 

10.55 

0.00 

48.7 

2 

10.62 

4.30 

10.22 

10.43 

7.79 

0.00 

0.00 

5.85 

40.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.90 

2.60 

5.5 

TOTAL 

12.80 

10.80 

16.70 

14.30 

11.06 

16.30 

13.45 

8.25 

103.2 

MAG ER  OF  CCA6AT  SBC  TEAA6  EACH  WITH  S  REXN  SOWS 


3 

[3 

I 

a 


u 


>*< 


settcr 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

'H 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

0.00 

2.00 

6.00 

8.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

* 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

7.00 

7.00 

3.00 

5.00 

6.00 

8.00 

9.00 

50.0 

'14 

MAGER 

CF  OCR’S 

SBC 

TEAA6  EACH  WITH  5  REEN  SOLACE 

y 

SEHCR 

m 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

4.00 

5.00 

3.00 

3.30 

6.00 

5.00 

0.93 

33.0 

tj 

2 

8.00 

7.00 

10.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.90 

9.00 

48.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

10.00 

16.0 

TOTAL 

14.00 

11.00 

15.00 

10.00 

10.00 

6.00 

12.00 

19.00 

97.0 

A 

MA8EK  CF  TVR 

AFMY  SGC  TEAA6  EACH 

WITH  5  REXN  9OA0S 

SETTCR 

7*5 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

5.00 

4.00 

5.00 

3.00  2.00 

5.00 

2.00 

0.00 

26.0 

2 

6.00 

5.00 

5.00 

5.S0  5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

32.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

4.00 

6.00 

10.0 

TOTAL 

11  .00 

9.00 

11.00 

S.00  7.30 

5.00 

6.00 

11.00 

68.0 

AVERAGE  SCAGER  CF  VCVE5  IN  EACH  SECTOR  PER  LAY  CF  BATTUE 

0.48 

0.44 

0.44  0.33 

0.94 

0.97  1. 

.17  1 

.21 

s * 


a» 
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RESULTS  FOR  AN125  FCR  CATS  31  7VRQJGH  46 


COUNTRY 

1 

2 

3 

•TOTAL 


AVERAGE  NLA6ER  U12A1  CAS  FILTERS  RB3JIRED  KR  M7A1  FILTER  LNITS  FCR  EACH  DAY  CF  BATTLE 
(BXAL  AU6ER  CF  1113  PARTICULATE  FILTERS  ALTO  REQUIRED) 


SECTOR 
4  3 

0.75  0.79 

2.39  1.96 

0.00  0.00 

3.14  2.74 


TOTAL 

16.6 

13.4 

1.2 

31.3 


AVERAGE  FLA6ER  REQUIRED  FER  QAY  PER  1000  TRCCPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

0.02 

0.0(3 

0.03 

0.03 

0.02 

0.03 

0.03 

0.00 

0.0 

0.02 

0.03 

3.03 

0.03 

0.02 

0.00 

0.00 

0.01 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

C.00 

0.00 

0.03 

0.01 

0.0 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.03 

0.03 

0.01 

0.0 

AVERAGE  FLA6ER  RSXIIRED  PER  QAY  PER  1000 

CCA6AT 

TSOCPS 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLM3ER  RSXIIRED  FER  DAY  PER  1000  CCFPS  TRTTFS 


SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

AVG 

1 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

0.04 

0.05 

0  00 

0.0 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.02 

0.0 

%  1  * 

AVG 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

8.03 

0.04 

0  C6 

0.02 

0.0 

mi 

AVERAGE  MA6ER  RSXIIRED  PER  QAY  PER  1000  TFR  ARMY  TTCCPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


sarroR 
4  5 

0.06  0.04 

0.07  0.35 

0.00  0.00 

0.07  0,05 


0*123  OCNTIMJED) 


-SLFPCRTOC  DATA 


AVS ?AG£  ULCER  OF  HOSPITALS  IN  OOCLT  UNITS  ATTAOH)  Bf  UN-PERSISTENT  BUOCD  AGENTS 


SECTOR 


OOLNIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.w 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e  ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  ULCER  OF  HOSPITALS  IN  CCFPS  UNITS  ATTACKED  Bf  KN-PERSISTFNT  BUXD  AGENTS 


SECTOR 


OCUNTRY 

1 

2 

3 

■  4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

i 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  ULCER  OF  HOSPITALS  IN  THR  AAWrtJNITS  AnACKED  Bf  UN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


SETTCR 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

OOUNTRY 

1 

AVERAGE  ULCER  OF 

2  3 

HOSPITALS  IN  THE  THEATER  IN  COCAT 
SECTOR 

4  3  5 

UNITS 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  ULCER  OF 

HOSPITALS  IN  TVE  THEATER 

IN  OCRPS 

UNITS 

OCUNTRY 

1 

7 

3 

4 

sector 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.Oe 

18.86 

7.38 

3.23 

4.18 

25.ee 

16.09 

0.00 

75.4 

2 

6.10 

14.85 

15.52 

18.Z7 

18.32 

0.00 

0.00 

4. 46 

61.6 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

4.91 

2.06 

6.9 

total 

7.ee 

33.58 

23.ee 

i3.50 

14.56 

25.ee 

21.00 

6.50 

144.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  ULCER  OF  KS’ITALS  IN  TVE  THEATER 
SECTOR 

2  3  4  5 

IN  TVR  m*f  UNITS 

S  7 

8 

TOTAL 

1 

2.19 

25.05 

11.87  5.26 

4.76 

45.90 

19.15 

e.ee 

113.2 

2 

14.81 

19.95 

25.13  16.74 

11.74 

e.ee 

e.ee 

2.40 

90.7 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

5.86 

i.ie 

6.9 

TOTAL 

i7.ee 

45.ee 

37.ee  22.ee 

16.50 

46.00 

25.ee 

3.50 

211.0 

RESULTS  FCR  W126  FCR  CAYS  31  THOUGH  46 


1 


5 


# 


AVERAGE  SU6ER  U12A1  OS  FILTERS  REQUIRED  FCR  V6A3  FILTER  UNITS  FCR  EACH  CAY  CF  BATTL 
(E3JAL  SUSP  CF  Ml 3  FWTIOJUkTE  FILTERS  FEUIRED) 


SSCTCR 


A4' 

00UNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

*> 

1 

6.29 

24.01 

13.99 

5.29 

8.24 

33.16 

25.04 

0.00 

116.0 

■V 

2 

e.37 

1.87 

2.93 

0.40 

2.70 

0.00 

0.30 

0.29 

8.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.13 

0.13 

0.2 

TOTAL 

6.G6 

25.88 

16.92 

5.69 

10.94 

33.16 

23.19 

0.42 

124.8 

CCLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NLNBER  REQUIRED  PER  DAY 

SSCTCR 

3  4  3 

PER  1000  7RQ3PS 

5  7 

8 

AVG 

1 

0.38 

3.17 

0.28 

0.18 

0.21 

0.18 

0.25  , 

0.00 

0.2 

«T 

2 

0.00 

0.02 

0.33 

A.  00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

'J* 

AVG 

0.05 

0.10 

0.11 

e.06 

0.08 

0.18 

0.19 

0.00 

0.1 

j 


1  i1 

‘J 

AVERAGE  NUL6ER 

RBUIRED  PER  CAY  PER  1000 

CQ6»T 

TOPS 

SEDYR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.62 

0.42 

0.68 

0.36  0.46 

0.51 

8.51 

0.00 

0.5 

1' 

2 

0.00 

0.93 

0.06 

0.00  0.06 

3.00 

8.00 

0  20 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9*  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

*> 

AVG 

0.06 

0.25 

0.28 

0.99  0.17 

0.51 

0.39 

0.00 

0.2 

i 

AVERAGE  NUA6ER 

-  PER  CAY  PER  16W 

COVS 

TOPS 

CCTCR 

r. 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0,01 

0.01 

8.<>T 

0.01  0.81 

0.91 

0.81 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

0.0 

j 

o 

0.00 

9.00 

0.0C 

9.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

f 

AVG 

0.01 

0.81 

P.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

j 

AVERAGE  FLM3ER 

REQUIRED  PER  CAY  PER  1000  TVR  AR4Y  TOPS 

SB7TCR 

COUNTRY 

1 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.20 

0.00 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

AVG 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

Cl 


<*, 

■"j 

A 

2! 


*< 


. 


a 


A 


cr 


209 


r 


0*128  aXTIHJED) 


-SjPPCRnMJ  MTA  ■ 


MW E  NJGB1  FILTERS  TC3JIRED  8Y  M551  AW  TYPE  8XIIFVCM  EXX  MY 

SECT  IX 


aaxTw 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

8.08 

0.00 

0.00 

0.00  0.08 

0.00 

0.00 

on 

0.0 

2 

0  88 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

on 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0  60 

0.0 

WER«GE  NAGER  FIITIXS  BSUIHED  BY  MS0  AWLS  TYPE  B3JTFMXT  EXX  MY 

sent* 

aaxrar 

1 

2 

3 

4  S 

S 

7 

a 

TOTAL 

i 

0.01 

2.20 

1.20 

0.43  1.24 

3.81 

2.04 

on 

12.7 

2 

0.00 

0  28 

0.27 

0.10  0.23 

0  00 

0.00 

o.ae 

1.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.03 

0.02 

0  0 

TOTAL 

0.91 

2.82 

1.53 

0.33  1.47 

3.81 

2.00 

0  07 

13.8 

WE7MCE  NiGER  F1LTER5  ABUT  RED  BY  W132  FTC  TYPE  BXIiaiXT  EACX  MY 

sartu 

OOLNTPY 

1 

2 

3 

4  3 

0 

7 

a 

TOTAL 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

SCO  0.00 

0.00 

0.00 

on 

0  0 

2 

0  00 

0  00 

0  00 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

on 

0  0 

3 

0  00 

0  00 

0.00 

0.08  0.00 

0  00 

0.00 

on 

0  0 

TOTAL 

0.eo 

0.00 

0.00 

0.00  0  *0 

0.00 

0.« 

0.00 

0.0 

WE J¥CC  NIGER  FILTERS  ABl/tRH)  0Y  WC7WKV  TYPE  BUTWENT  DCX  MY 

sanw 

COLNTPY 

i 

2 

A 

4  3 

0 

7 

8 

TOTAL 

•  1 

1.27 

4  53 

2  27 

1.00  1.33 

3.21 

3.03 

0.S0 

10.3 

2 

3.00 

0.33 

0  33 

0.00  .  0.33 

0  00 

0.00 

on 

1.0 

3 

0.00 

0  0* 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

on 

0.0 

TOTAL 

1.27 

4  87 

2.O0 

1.00  1.67 

3.21 

3.93 

on 

20.3 

AWEWGE  NAGE*  FILTERS  RBUTRED  BY  kG8  «B>  TYPE  HKIWEXT  EXX  MY 

SBTTCR 


caxmr 

1 

2 

3 

4 

3 

6  "• 

7 

9 

total 

i 

4.21 

10  92 

10.43 

3  » 

3.67 

24.  14 

10.47 

0  n 

83.7 

2 

0.28 

1  28 

2.33 

0  30 

7  13 

9  00 

on 

0.24 

0  5 

3 

on 

0  90 

on 

60 

on 

on 

#,ii 

0.11 

0.2 

TOTAL 

4.40 

18.20 

’2.79 

4.10 

7.n 

24,14 

10. » 

0  30 

SO  3 

A VE»GE  NJGER  CF  *001  MW  TYPE  SX)IF\«yT  IN  COGAT  IN  ITS  ArJOTO  Or  KX-PW5ISTEM  9XC0  ACINTS 

SETTOP 


contpy 

1 

4. 

3 

4 

3 

S 

7 

9 

TOTAL 

i 

9  00 

'  00 

0  00 

«  « 

0  00 

0  00 

«(« 

e  00 

0  6 

2 

0  00 

0  00 

0  00 

0  08 

0  00 

e  06 

*  00 

0  00 

0  0 

3 

0  00 

0.00 

0  00 

A  00 

0  00 

6  00 

*  09 

0  00 

6  0 

TOTAL 

0  00 

0  00 

0  » 

on 

0  00 

0  00 

0  00 

•  00 

0  0 

210 


§ 


a 


i* 


-/ 


£ 


3 

*  4 

>/* 


i 


ti 

*  i 


r 

,* » 


(W120  CCKT)  C«WCf  HJ43&  OF  W631  AAV  TYPE  SXIIACKT  IN  CMAT  UNITS  ATTACXH;  BY  KN-PTCISTDLT  BLOOD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SHTCR 

4  S 

£ 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ae 

8.88 

8.88 

8.88  0.88 

8.88 

9.88 

0.80 

0.9 

2 

8.88 

8.88 

8.08 

8.88  8.88 

8.88 

8.88 

0. 88 

8.8 

3 

0.88 

8.08 

9.88 

'2.88  8.08 

8  88 

8  88 

0.88 

8.8 

TOTAL 

8.88 

8  08 

8  88 

8  80  8.88 

0.88 

8.88 

0.88 

8.0 

AfcONCC  NJflER  CT  M132  FTC  TYRE  SUIFVCNT  IN  COCAT  UNITS  ATTACKED  BY  TONPERSISTINT  BLOOD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 
<  5 

8 

7 

a 

TOTAL 

1 

8.88 

0.88 

0.80 

0  88  0.88 

0.00 

8.80 

0.88 

8.9 

2 

8.88 

0  80 

0.88 

0.80  0.80 

0.00 

8.80 

0  80 

0.0 

3 

8.88 

8  88 

0.00 

0.80  0.80 

8.80 

9.80 

9  88 

8  0 

TOTAL 

8.80 

8.80 

0.88 

0.80  0  80 

0.00 

0.80 

0.88 

8.0 

AVfBACE  MJ>6ER  Cf  K57H0BCV  TlRE  BX1»«NT  IN  OMAT  UNITS  ATTACKED  Cf  NCN-PWSISTIMT  BLOCD  AGENTS 


SKTCR 

axNmr  i  2  3  4  s  s  7  8  total 

1  8.88  8  88  8  88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.8 

2  8  88  8  88  8  88  8  88  8  88  8.88  8  88  8  88  8.8 

3  8  88  8  88  8  88  8  88  8.88  8.88  8.88  8.88  8  8 

TOTAL.  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.88  8.8 


wma  h*ikk  ar  vm  my  tyre  sjji*«©ff  in  cd«at  units  attao®  by  wn-fersisttnt  buxd  agents 


SKTCR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  57 

4.20 

4.87 

1  87 

1.13 

a  33 

8  33 

0.80 

28.0 

2 

0.88 

0  88 

1  07 

8  88 

8  93 

0  88 

0  88 

9  80 

2.8 

3 

8  88 

8  88 

0  88 

0  98 

0  80 

9  88 

9.88 

8.80 

8  8 

TOTAL 

0.87 

4.21 

3J3 

1.87 

2.87 

8.33 

*33 

9.88 

as 

AVJWCC  MNBER  or  V4»1  AAV  TYPE  SJJtEKNT  IN  CTO'S  UNITS  ATTACKED  BY  KN-FWSISTENT  BUXD  AGENTS 


SET TCP 


country 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

total 

1 

8 .88 

8  88 

8  08 

8  08 

8  08 

*  08 

8  88 

8  88 

0  8 

2 

8  08 

0  08 

0  08 

0  88 

9  88 

8  08 

8  88 

0  88 

8  8 

3 

0  00 

0  08 

0  08 

*  38 

8  08 

8  08 

8  08 

8  88 

It 

TOTAL 

J  00 

8  08 

8  68 

0  88 

0  88 

1.08 

8  98 

0  88 

8  8 

0*126  CCNT)  AVERAGE  HJ «R  OF  MS  >VLB  TIRE  SHIPMENT  IN  CCHP5  UNITS  ATTACKED  Bf  KN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

SETTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.06 

0.66 

6  66 

0.06 

6.06 

6.06 

0.00 

0.66 

0.0 

2 

6.06 

e.ae 

6.06 

6.06 

6.16 

6.06 

6.66 

6.06 

6.6 

3 

0.06 

0.06 

6.06 

0.06 

6.06 

6.66 

6.6S 

6.06 

6.6 

TOTAL. 

6.06 

6.06 

6.06 

6.06 

0.00 

6.06 

6.66 

6.06 

0.6 

aaerage  haber  or  1*32  no  type  bhifvent  in  otps 

sshcr 

UNITS  ATTACKED  8T  EOAPERSIS7ENT  BUXD  AGENTS 

CONTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.06 

6.06 

6.06 

0.06  6.06 

3.66 

6.00 

0.66 

6.6 

2 

6.66 

0.66 

8.06 

6.00  0.06 

6.66 

6.60 

0.00 

0.0 

3 

0.69 

6.00 

0.00 

0.00  0.06 

0.00 

6.66 

0.00 

6.0 

TOTAL 

0.06 

0.06 

0.00 

0.66  6.60 

6.60 

6.00 

6.86 

0.6 

AVERACC  HABER  Or  V678RKV  TYPE  SXlIHe/T  IN  CORPS 

SBTTCR 

UNITS  ATTACKED  8Y  HKA-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.06 

6.00 

6.06 

6.00  6.06 

0.06 

(.00 

0.60 

0.0 

2 

6.00 

0  60 

6  60 

0.66  6.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0  6 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.06  6.06 

6.60 

6.06 

6.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

6.06 

0.00 

0.86  6.80 

6.06 

0.00 

0.06 

0.0 

AVERAGE  HA6B*  OF  MB  RKV  T«  EH1R«NT  IN  03*5  UNITS  ATTACKED  BY  HN-PERSISTENT  BUXD  ACENTS 


SBHtR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

total 

1 

0.06 

0  00 

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

6  00 

6  06 

0.6 

l;;1' 

2 

0.00 

0  60 

0  00 

0.66 

6.00 

0  00 

0.00 

6.06 

6.0 

3 

6.00 

0.60 

0.06 

0.60 

6.00 

6.00 

0  60 

A  06 

0.0 

TOTAL 

6.00 

6.00 

6.00 

0.00 

•  00 

6.00 

0.00 

0.80 

0.0 

? 


AVER**  HABER  or  W051  AAV  TYPE  BX'lfVENT  IN  TVR  MW  UNITS  ATTACKED  ST  XN-PER51,_rTNT  BLCCD  AGENTS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.06 

0  00 

0  00 

9.06 

6.06 

9  96 

8  06 

0  96 

6  0 

2 

0.06 

0  03 

0  00 

8  06 

8.06 

9  96 

8  90 

8 . 96 

0  0 

3 

0  00 

e  00 

9  00 

9  06 

6  06 

6.80 

9.06 

8.90 

0  0 

total 

0  00 

0  00 

9.06 

9  96 

9.06 

9.86 

0  06 

8  90 

0  0 
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^  ccm  Sirs  near-  sss?  is>£ 


RN12B  <X NT)  AVERAGE  HAGER  CF  MB*  AULB  TYPE  aXilfVENT  IN  TVS  AfVT  UNITS  ATTACKED  Bf  UN-PERSISTENT  BLOCD  ACENTS 


COUNTRY 

T 

2 

3 

sarrcR 

4  5 

6 

7 

8 

T0TAI 

1 

eae 

0  60 

0  60 

0.00  0.00 

0.00 

0 .00 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

eae 

e.ee 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

.tpal 

e.ae 

e.ae 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVOWCE  HAGER  OF  M132  FTC  TYPE  B3UIFVENT  IN  TVS  M*#  UNITS  ATTACKED  9f  MN-PER.1ISTENT  BUXD  AGENTS 


SETCR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

TOTAJ 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLAGER  OF  V67RR0OV  TYPE  S3JIHCNT  IN  TVR  Art*  UNITS  ATTACKS)  BY  KN-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 


OOLNTRY 

1 

2 

•0 

SEOTCR 

4  3 

S 

7 

a 

TOTA 

! 

1 

L 

1 

0.00 

0.00 

•  00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.e 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

•  00 

0.00 

e.ee 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERACC  HAGER  OF  VK 

REV  TiPt  SUIF*€NT  IN  TH*  LNITS  ATTAXED  8f  N3*~f£FSI  STINT  BLOCD  4GEJ 

4TS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

ssntR 

4  3 

0 

7 

8 

TOTAI 

» 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

1 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

| 

e.e 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  3.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

03NTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  OF  W051 

2  3 

AAV  TYPE  3UIFMENT  IN  TVE 
SECTOR 

4  3 

TVCATER 

S 

IN  OCIGAT 

7 

UNITS 

8 

TOTA 

L 

1 

0.00 

0  00 

0.00 

e.ae  e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ae 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

3.00 

3.00  330 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

e.00  e  ee 

3.30 

0.00 

0.00 

0  0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0  00 

e.ae  e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

i 

9.0 
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(W 128  CCNTIMJED) 

AVERAGE  MASER 

o f  Lee  avib  tire  buifwent  in  tvc  tvcater  in 

SECTOR 

COfiAT 

UNITS 

COLNTRf 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

24.ee 

72.ee 

36.ee 

12.ee 

36.ee 

167.20 

7e.ee 

e.ee 

363.2 

2 

e.ee 

4.ee 

4.00 

e.ee 

4.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

12.  e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

total 

24.ee 

7B.ee 

4e.ee 

12.ee 

4e.ee 

107.2B 

7B.ee 

e  ae 

375.2 

AVERAGE  MASER  CF  Ml  32 

FTO  TVPE  HUIftENT  IN  THE 

1 

i 

IN  CCA6AT 

UNITS 

COLNTKT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e  » 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

i.X 

o.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVEP*GE  MASER  OF  L67BREV  TrPE  EOJIBSNT  IN 

TVE  TVCATER 

IN  OQSAT 

UNITS 

CQLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

B 

TOTAL 

1 

3B.ee 

i36.ee 

6B.ee 

3e.ee 

4e.ee 

156.46 

iis.ee 

e.ee 

586  4 

2 

e.ee 

ie.ee 

ie.ee 

e.ee 

ie.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

30. e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

3B.ee 

i46.ee 

7B.ee 

3e.ee 

se.ea 

156.46 

iis.ee 

e.ee 

616.4 

average  maser  of  mss 

REEV  TIRE  BXlIFVeNT  IN  TVE  TVCATER 

IN  OOSAT 

UNITS 

OCLN7RY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

ies.ee 

3B6.ee 

iB6.ee 

Bi.ee 

132.00 

432.ee 

347.00 

e.ee 

1669. a 

2 

e.ee 

26.ee 

26.ee 

e.ee 

26.ee 

e.w 

e.ee 

e.ee 

78.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

ie5.ee 

3B2.ee 

2i2.ee 

8i.ee 

iSB.ee 

432.ee 

347.ee 

e.ee 

1747.0 

ooarnY 

1 

AVERAGE  MASER  OF  1*51 

2  3 

AAV  TIRE  B3JTFVENT  IN  THE 
SECTOR 

4  5 

I  - 

IN  CORPS 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

i 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e  ee 

e  ee 

e  ee 

0.0 

3 

3.00 

0.00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

-1.00 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  MASER  CF  V80  AVLB  TIRE  BUIFACKT  IN  TVC 

TVCATER 

IN  CCPPS 

UNITS 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.42 

4.74 

1.93 

e.22 

1.21 

7.08 

3.31 

e.ee 

19.6 

2 

2.82 

3.78 

4.07 

2.32 

2.99 

e.ee 

e.ee 

1.40 

17.9 

3 

0.00 

e.ee 

3.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1 .81 

0  64 

1.8 

TOTAL 

3.24 

8.52 

n.ee 

3.84 

4.3b 

7.06 

4.32 

2.<M 

30.2 

(*/128  CONTINUED)  AVE R«£  HJ«R  OF  1/132  FTC  TYPE  BUIFVgNT  IN  i>£  TVEATER  IN  OCRPS  UNITS 

SECTOR 


OCUNTRY 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

2 

e  00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

fa.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NJGEJR  C  '  1678R8CV  TYVE  EOJIRGNT  i 

[N  THE  TVEATER  IN 

CCRFS 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

a.  ee 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  9.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

9.00 

U  00 

e.ee  .*.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

fa.  00  J.“. 

0.00 

0.00 

9.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  OF  UK  RfcLV  TYRE  BUIMENT  ; 

sacrta 

2  3  4  5 

IN  THE  TVEATER  IN 

8 

CORPS 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

0.» 

7.79 

2.78 

1.35  2.10 

9.10 

5. 82 

0.00 

30.0 

2 

3.74 

0.21 

3.84 

4.28  5.18 

0.00 

0.00 

3. 38 

30.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.69 

0.00 

1.78 

2.48 

4.2 

TOTAL 

4.30 

14.00 

8.00 

3.83  7.2B 

9.70 

7.90 

7.88 

64.9 

AVERAGE  MJGER  OF  W6S1 

AAV  TYPE  SHIPMENT 

IN  TVC  THEATER 

IN  TVR  ARMY  UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.00 

0.99 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NJ«R  OF  WB0  AVUB  TYPE  83JIRENT  *N  TVE  THEATER  IN  TVR  MW  UNITS 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.00 

0.00 

0.00 

0  00 

8.00 

0  00 

0.00 

0.00 

8.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0  0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

9.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  OF  M132  FTC  TYPE  BCUIFMCNT  IN  TIE  THEATER  IN  THR  MW  UNITS 


SECTOR 


OCUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

e.ee 

0  08 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

.  9.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 
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(W12B  axmJED) 

AVERAGE  NLACER  OF  M57SRSV  TYPE  BUIFVENT  IN  TVE  TTCATER  IN  TVR  ARrfY  UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

I 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

( 

3 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

I 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

f 

AVERAGE  NUA6ER  OF  V6B  REV  TYPE  EOJIFNENT  IN  T>€  TTCATER  IN  TVR  AfWY  UNITS 

SETCR 

CONTRY  1  2  3  4  5  8  7  8  TOTAL 

1  8.87  7.79  2. 09  1.48  1.93  12.40  5.21  0.00  32.3 

2  4.53  8.21  6.11  4.72  4.77  0.00  0.00  1-92  28-2 

3  0.00  0.00  0.00  0  00  0-00  0  00  1.30  0-8B  2.4 

TOTAL  5.20  14.00  '-.00  8.20  6.70  12.40  6.80  2.80  63.1 


b  ! 
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AVERAGE  NLAGER  HI  8  CAS  FILTERS  REXJIRED  PCS  U13A1  FILTER  LNITS  FCR  EACH  DAY' OF  BATTLE 
(HALF  AS  MANY  HI 9  PARTICULATE  FILTERS  RSXIIRED) 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

senes 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.47 

40.27 

11.30 

5.57 

12.77 

29.54 

16.20 

0.00 

125.1 

2 

0.00 

1.00 

6.80 

0.00 

..  5.67 

0.00 

0.00 

0.00 

13.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

.  0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.47 

40.27 

17.90 

5.57 

18.43 

29.54 

16.20 

0.00 

138.3 

AVERAGE  MJABER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOPS 


senes 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

O.0S 

0.35 

0.22 

0.19 

0.32 

0.16 

0.16 

0.00 

0.2 

2 

0.00 

0.01 

0.06 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.01 

0.20 

0.11 

0.05 

0.14 

0.16 

0.12 

0.00 

0.1 

AVERAGE  NA«R  REDUIRED  PER  DAY  PER  10W  COfiAT  TRGCPS 


senes 


OCLN1HY 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.15 

0.87 

0.58 

0.39 

0.71 

0.47 

0.34 

0.00 

0.5 

2 

0.00 

0.02 

0.16 

0.00 

0.13 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

e.a2 

0.50 

0.29 

0.09 

3.30 

0.47 

0.26 

0.00 

0.2 

AVERAGE  MA6ER  RSXIIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TROOPS 

aONTRY 

1 

2 

3 

senes 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0U 

0.00 

0.09 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.ra 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  RSXIIRED  PER  DAY  PER 

1000  7H?  AflAY  TROOPS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

seneR 

4  5 

6 

7 

8 

AvC 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.53 

0.00 

0.  “J 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.9 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0;00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(W/127  aXTINUE))  - SLPRJrTING  DATA - 


AVERAGE  HAGER 

FILTERS 

REQUIRED  Bi 

14728  CEV  TYPE  EUIFVENT  EACH  DAY 

sarrcs 

CONTTTr' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.20 

0.80 

0.40 

0.20 

0.30 

0.93 

0.77 

0.00 

3.5 

2 

0.00 

0.<V 

0.07 

0.00 

0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

3 

e.eo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.20 

0.87 

0.47 

0.2B 

0.37 

0.93 

0.77 

0.00 

3.7 

AVERAGE  HAGER 

FIL7B5S 

REQUIRED  81 

vee  TANK  TYPE  SJJIftGNT  EACH  DAY 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.27 

47.47 

10.90 

5.37 

12.47 

28.61 

15.43 

0.00 

121.5 

2 

0.00 

0.93 

6.13 

0.00 

5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

13.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.27 

48.40 

17.43 

5.37 

18.07 

28.61 

15.43 

0.00 

134.5 

1 

i 

AVERAGE  HAGER  CF  M72B  CEV  TYPE  B3JIB.ENT  IN  COGAT 

UNITS  ATTACXH)  BY  fCN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SECTCR 

OOKTW 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  MS0  TAN<  TYPE  SJJiFViNT  IA 

1 

CCAGAT 

UNITS  ATTACKED  BY  HH-PERSI5TENT  BLDCD  AGENTS 

SECTCR 

CjLNTPT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.67 

29.67 

8.20 

3.27 

5.67 

19.20 

11.20 

0.0a 

.  77.8 

2 

0.00 

0.00 

5.90 

0.30 

4.67 

0.00 

0.00 

0.00 

10.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  i 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.67 

29.67 

13.80 

3.27 

10.33 

19.20 

11.20 

0.00 

88.1 

AVERAGE  HAGER  CF  LOTS  CEV  TYPE  B3JIB4ENT  II 

V  CCRP5 

UNITS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTCR 

4  !  5 

6 

7 

9 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  VG0 

! 

TAM<  *r«  B3JIR€MT  IN  OTPS 

UNITS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  8LCCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

ancR 

4  5 

6 

7 

8 

.  TOTAL 

1 

0.30 

0.00 

9.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.90 

0.00 

0.0 

3 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

9,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.0 
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(R/127  CENT)  AVERAGE  NABER-CF  U728  CSV  TYPE  SUIftCNT  IN  TW  MW  UNITS  ATTACKED  BY  ICN-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MAGER  OF  WB  TAN<  TYPE  SHIPMENT  IN  TW?  MW  UNITS  ATTACKED  BY  SCN-PERSISTENT  OGCD  /CENTS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

seuiu< 

5 

6 

7 

3 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.0P 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

(.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

B.W 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLM3ER  CF  M728  CEV  TYPE  BUITVCNT  IN 

TVE  TVEATER 

IN  CO-BAT 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SJTTCR 

4  3 

6 

7 

a 

TOTAL 

T 

S.00 

24.06 

12.00 

6.00  9.00 

27.80 

23.00 

0.00 

107.8 

2 

0.00 

2.00 

2.00 

0.00  2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

6.00 

26.00 

14.00 

6.00  11.00 

27.80 

23.00 

0.00 

113.8 

AVERAGE  MABER  CF  U00  TAN<  TYPE  SDIfVCNT  i 

IN  THE  TTCATER 

IN  OOBAT 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

18.00 

534.00 

si.ee 

63.00  264.00 

282.40 

127.90 

0.00 

1309.4 

2 

0.00 

20.00 

28.00 

0.00  28.00 

0.00 

0.00 

0.00 

84.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

18.00 

562.60 

108.00 

63.00  232.00 

282.46 

127.00 

0.00 

1383.4 

AVERAGE  HABER  CF  M728 

cev  type  auif\e/r  in 

TPC  TVEATER 

IN  OOPS 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  CF  T4B0  TAN<  TYPE  S3JIPBNT  IN  THE 

TVCATTR  IN 

CCFPS 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

sacra? 

5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(WV127  OCXTINJED) 

AVERACE  MACES 

OF  M72B  CSV  TYPE  2UITVENT  IN  THE  TVCATER 

IN  TH*  UNITS 

*2 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SETPCR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

K 

1 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  MJCER  CF  MS0  TAAK 

2  3 

TYPE  E3JIBCNT  IN  TVC  THEATER  IN  TVR  AfWf  UNITS 
SECTOR 

4  5  6  7  8 

TOTAL 

■ 

P 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

8 

§ 
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RESULTS  FCR  W12S  TOR  OttS  31  TVROL&I  46 


AVERAGE  MA6ER  VM/V5*  OS  >~1LTERS  REQUIRED  TOR  V66/V6S  FILTER  LNIT5  TOR  EXP  DAY  CF  BATTL 

SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.96 

6.70 

2.83 

1.15 

1.78 

6.16 

4.13 

0.00 

25.7 

2 

3.25 

3.96 

4.11 

2.22 

3.30 

0.00 

0.00 

2.01 

16.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.78 

0.93 

1.7 

TOTAL 

4.23 

10.66 

6.94 

3.37 

5.06 

8. ’6 

4.91 

2.94 

46.2 

AVCRAGE  fO«R  RS3JISED  PER  OAY  PER  1000  TRIPS 


samp 


COJNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  ■ 

8 

AVG 

1 

0.06 

0.06 

0.06 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.00 

0.0 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.03 

0.04 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 

0.0 

AVC 

0.03 

0.04 

0.04 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0.0 

AVERAGE  RACER  RBJJIRED  PER  DAY  PER  1000  C&8AT  TOPS 


SECTOR 


COLNTRf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.06 

0.03 

0.05 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.01 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.03 

0.03 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  RH3JIRED  PER  DAY  PEP  1000  CCRPS  TOPS 


shtodr 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

0.06 

0.06 

0.05 

0.00 

0.0 

2 

0.07 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.07 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

0.07 

0.0 

AVC 

0.06 

0.06 

e.w 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

0.07 

0.0 

AVERAGE  MJ-6ER  fiE3LTr!ED  PER  QAY  PER  1000  TVR  AfVf  TOPS 


SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.08 

0.06 

0.06 

0.05 

0.06 

e.as 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.10 

0.06 

0.07 

0.05 

0.07 

0.00 

0.00 

0.08 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

0.08 

0.0 

AVG 

0.10 

0.06 

0.07 

0.05 

0  06 

0.05 

0.85 

0.07 

0.0 
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(W12B  CENTIHJED) 


- SLPPCRTnC  CATA 


OOLNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  FILTERS  RS3JIRED  BY  AN/TS073  TYPE  SHIRENT  EACH  CAY 

SE3CTCR 

2  3  4  5  0  7 

e 

TOTAL 

1 

e  » 

1.90 

0.97 

0.40  0.51 

2.11 

1.01 

0.00 

3.1 

2 

6.02 

0.1S 

0.17 

0.03  0.17 

0.00 

0.00 

0.03 

0.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

TOTAL 

0.53 

2.14 

1.14 

0.40  0.68 

2.11 

1.02 

0.04 

8.7 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  MACER  FILTERS  RSXIIRSD  BY  PATRIOT 

SECTOR 

2  3  4  5 

TYPE  BUIBCNT  EACH  CAY 

8  7 

8 

TOTAL 

1 

0.48 

4.74 

1.86 

0.89 

1.27 

6.05 

2.52 

0.00 

17.6 

2 

3.22 

3.78 

3. S3 

2.19 

3.13 

0.00 

0.00 

1.99 

18.2 

3 

«.a» 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.77 

0.91 

1.6 

TOTAL 

3.70 

8.52 

5.79 

2.88 

4.40 

6.05 

3  28 

2.90 

37.5 

AVEWGE  MJCER  CF  AAVT3373  TYPE  BJJIRCNT  IN  COfiAT  UNITS  ATTAQGD  BY  fCN-PERSISTENT  9UXD  AGENTS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NICER  CF  PATRIOT 

TYPE  SHIPMENT  IN  COCAT 

SECTOR 

UNITS  ATTACKED  BY  WN-BERSISTENT  9LCCD  AGENTS 

CONTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NICER  OF  W/TSin  TYPE  BJJIF4CNT  IN  CCfFS  UNITS  ATTACKED  BY  MN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

S8CTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

o.eo 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(W/126  CCNT) 

AV'RAtt  MAGES  CF  PATRIOT  TYPE 

B3JIFWENT  IN  CORPS  LNITS  ATTACKED 

sancR 

BY  FOE-PERSISTENT  BLOT)  AGENTS 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

B 

TOTAL. 

1 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

e  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MAGER  C F  SH/TSSTS  TYPE  BXIiatNT  IN  7HR  Art*  LNITS  ATTACKED  BY  FCN-PERSISTENT  91033  AGENTS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

30JTCR 

4  5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

a.ee 

0.00 

0.0 

AVBWCE  MAGES  OF  PATRIOT  TYPE  EOJtaENT  IN  TVR  AflrfY  LNITS  ATTACKED  ET  '<N-PERSISTENT  01033  AGENTS 


SHOOK 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.03 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

3.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

! 

i 

OF  AN/TS373  TYPE  S3LiIB*NT  1 

W  THE  THEATER  IN  CMAT 

LNITS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

T 

15.00 

57.00 

28.50 

13.50  15.00 

61.00 

<7.50 

0.00 

237.5 

2 

0.00 

4.00 

4.00 

0.00  4.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

12.0 

3 

0.00 

a.  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

C.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

13-00 

61.00 

32.50 

13.50  19.00 

61.00 

47.50 

0.00 

248.5 

AVERAGE  MAGES  OF  PATRIOT 

TYPE  EOUIFAENT  ! 

IN  THE  THEATER  IN 

CQ6AT 

LNITS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SB2TCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.09 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.0 

3 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.90 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  MAGES  CF  AtyTSD73  TYPE  EOJIFACNr 

sancR 

2  3  4  5 

IN  THE  THEATER 

6 

IN  0CRP5 

7 

LNITS 

8 

TOTAL 

1  ., 

0.10 

1.78 

0.58 

0.26  0.<0 

2.20 

0.32 

0.00 

6.2 

2 

0.70 

1.42 

1 .22 

0.34  1.00 

e.ee 

0.03 

0.82 

5.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.2S 

0.38 

0.6 

TOTAL 

0.80 

3.20 

1  .S3 

1.10  1.40 

2.20 

1.20 

1.20 

12.9 

%*Y 

via 


V„S 


’Ja 


IV 


<\  Y 
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*J1 

‘J 


(W/12B  OXTIMJE))  *€S*Z  MiSBl  OF  PATRIOT  V>K  EDITVfNT  IN  TVC  TVEATOT  IN  CTPS  UNITS 

screw 


§ 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

TOTAL 

SM 

1 

5.83 

74.58 

26.67 

18.52 

28.98 

92.88 

30.77 

0.08 

208.4 

J3 

2 

33.97 

58.41 

56.43 

33.48 

51.08 

0.08 

8.88 

35.94 

Z76.8 

3 

8.88 

9  88 

8.88 

8.08 

8.88 

8.88 

11.23 

16.38 

77.7 

TOTAL 

38.88 

134.88 

83.18 

44.88 

72.58 

92.88 

48.88 

52.50 

36b.  1 

c-; 

ft 

ABKX  NLMEW 

OF  AV73J73  Tiff.  8XIIFVCNT  IN  TVC  TVEATER  IN  TVW  NVT  UNITS 

9 

screw 

VI 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

8.88 

8  88 

0.88 

8.08 

4.88 

0.00 

0.08 

0.88 

0.0 

2 

8.88 

8.88 

8.88 

8.08 

8.88 

0.98 

0.88 

6.88 

8.0 

3 

8.88 

8.88 

8.88 

0.88 

8  88 

0  00 

0.88 

6  88 

8.8 

TOTAL 

8.88 

8.U 

8.88 

8.88 

8.88 

0.8 e 

8.88 

6.88 

6.8 

«d 

AfcWCE  HA«R  Of  PATRIOT 

TffC  HDin*NT  IN  TVC  THEATER  IN  TVW  **#  UNITS 

§ 

screw 

OOUNIKT 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.29 

67.83 

29.11 

18.17 

17.10 

89  38 

30.09 

8  88 

281.3 

$ 

2 

82.71 

53.67 

61.38 

32.33 

42.34 

0.88 

9. 08 

23  02 

276.4 

y 

3 

8.88 

8.88 

0.88 

8.88 

8  88 

0  88 

11.01 

10. 08 

22.7 

TOTAL 

72.88 

121.18 

98.78 

42.38 

38.341 

89  38 

30.38 

34.38 

368.7 

'i 


i 


* 

'1 


'  % 
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MW t  HMB*  1446  CAS  FILTERS  RSUIRED  fCR  me  UNITS  FOR  CACH  CAY  OF  BATTLE 


iiA 

I-  ' 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

36.84 

40.36 

42.83 

7.23 

28.23 

118.40 

84.46 

6  00 

346.6. 

2 

3.66 

8.37 

0.06 

7.72 

6.66 

6.00 

0.00 

19.3 

3 

•  » 

•  86 

6.66 

8.  £75 

•  ee 

6.06 

•.as 

6.06 

4.0 

TOTAL 

38  3* 

44.36 

31.22 

7.23 

27.96 

119.40 

84.46 

•  06 

366.3 

AVOWCC  HA«R  RB3JIRED  PER  DAY  PER  IBM  THXP5 


SBCTCR 


CONWY 

i 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

am: 

1 

186 

0.29 

0.84 

0.25 

6.31 

6  86 

6  83 

6.06 

0.6 

2 

0.00 

0.63 

6.06 

0  00 

6  08 

0  00 

6  10 

6.66 

6.6 

3 

0  00 

0.60 

0  80 

0.00 

9  80 

6.00 

6  80 

6  66 

6.6 

AAO 

0.23 

0.18 

6.33 

0  06 

6.21 

0.85 

9.64 

0.00 

6.2 

1 

I 

AACRCC  HMSR  RB2JIWD  PER  DAY  PER 

1000  CrVEAT 

TROOPS 

SECTOR 

OOLN1RY 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

7 

8 

am: 

1 

3.60 

0.73 

2.11 

0.30 

1.13 

1.90 

1.77 

6  00 

1.3 

2 

0  00 

0  80 

0.20 

0.80 

0.17 

4.00 

6  86 

0  68 

0.0 

3 

0.80 

0.00 

8  80 

0  00 

6  80 

0  60 

0  00 

0.00 

0.6 

am: 

0.40 

0.46 

6.82 

0.12 

0  46 

1 .90 

1  38 

0.00 

0.6 

AMWCC  HAffR  ABQJTRED  PER  QAY  PER 

1000  OtRPS 

TROOPS 

3BCTCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AM3 

1 

0.00 

0.00 

6.00 

6  80 

0.00 

0  80 

0  at 

0.66 

6.0 

2 

0  00 

0  00 

•  80 

0  86 

0  60 

0  00 

8  88 

6.80 

0.0 

3 

0  00 

•  80 

8  80 

6  80 

6.00 

0  66 

8  80 

0  00 

6  0 

am: 

I 

0  00 

0.00 

0.00 

0  08 

0  80 

6  00 

6  00 

0.88 

0.0 

j 

1 

1 

i 

l 

1000  THE  ANrff  TROOPS 

| 

SECTOR 

country 

1 

2 

A 

4 

3 

8 

7 

8 

AVC 

1  i 

•  80 

0  80 

0,0 

•  80 

0  80 

0  80 

6  88 

8  88 

0  0 

2  ! 

•  00 

6  08 

*  *» 

6  80 

0  80 

8  88 

0  00 

8  88 

0.8 

3 

8  00 

•  00 

8 .00 

8  00 

6  80 

6  88 

6.80 

8  08 

8  8 

am: 

•  80 

0.00 

•  80 

8  80 

8  80 

6  08 

0 .80 

8  00 

8  0 

£ 


(M/129  CCNTIMJED)  - SLWCRTING  DATA - 


A9GWGC  MJtiER  FILTHS  rfiJJIRE)  BY 

Ml  Cl  TMS 

EACH  DAY 

XD 

* 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

20.81 

IS. 90 

30.50 

6.38 

10.66 

74.01 

59.33 

0.00 

217.6 

2 

a. 69 

1.85 

4.11 

0.00 

3.80 

0.00 

0.00 

0.00 

9.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

>, 

TOTAL 

20.81 

17.85 

34.01 

6.38 

14.46 

74.01 

50.33 

0.00 

227.4 

OCLNTRY 

1 

2 

AttRtGE  HAflH 

3 

FILTHS  RBUISED  BY 
SECTOR 

4  5 

BR40LTTS 

6 

EACH  DAY 

7 

8 

TOTAL 

! 

1 

10.02 

2*. 57 

12.35 

0.85 

9.58 

46.48 

25.12 

0  00 

127.9 

2 

0.00 

1.96 

4.28 

0.00 

3.91 

0.00 

0.00 

0.00 

10.1 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AJ 

TOTAL 

10.02 

28.52 

18.61 

0.85 

13.50 

46.48 

25.12 

0.00 

138.1 

s 


COUNTRY 

1 

2 

AMMCC  NLM9ER  FILTHS  RBUIRED  BT 

SECTOR 

3  4  5 

33T  YCRKS 

6 

EACH  DAY 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.60 

6.60 

0  0 

'  « 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.60 

6.60 

0.00 

6.00 

0  60 

0.0 

•a 

3 

0.00 

0.00 

0.60 

6.00 

0.60 

0.00 

0.00 

6.00 

6.0 

TOTAL 

0.60 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

r. 

*.  » 

•v 

03LNTWY 

1 

AttRKX 

2 

NJ601  CF  Ml  Cl 

3 

7VKS  ATTACKED  BY  hCN-FHSISTTNT  8LCCD  ACENT5 
SECTOR 

4  5  0  7 

8 

TOTAL 

«.  * 

i 

1 

1267 

15.33 

41.00 

4.57 

5.60 

70.80 

61.60 

0.00 

211.6 

2 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

6.67 

6.00 

0.60 

0.00 

14.6 

3 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

6.0 

‘f 

TOTAL 

12.57 

15.33 

40.60 

4.87 

12.27 

70.80 

61.60 

0.00 

228.3 

sj 

'a 

CDLNTWY 

1 

AVHAGC 

2 

TAAEH  OF  Ml  Cl 

3 

TH«S  ATT  AO®  BY  N>4-PWSISTHT 
SQTTCR 

4  5  6 

*RVC  ACJNTS 

7 

8 

TOTAL 

3 

1 

58.15 

29.08 

S3. 52 

23.75  25.65 

192.95 

140.35 

0  00 

586  8 

'V 

2 

6.30 

0.00 

9.23 

6.60  8.37 

0  00 

0  00 

6  00 

17.8 

3 

0.00 

0  06 

0.00 

6.60  0. 06 

0  00 

0  00 

0  00 

0  6 

Zj 

TOTAL 

08.15 

29.08 

92.75 

23.75  33.42 

192.96 

146.35 

6.00 

•84.4 

CONTOTf 

1 

AVHAGE 

2 

HJ«R  CF  9MCLTY5  ATTACKED  BY  N74-PH5ISTHT 
SECTOR 

3  4  5  5 

BLOOD  ACOffiS 

7 

8 

total 

9 

•M 

•  JA 

„  » 

1 

a. 60 

13.35 

11.27 

0.75  5.20 

39  87 

21.57 

6.00 

92.1 

* 

2 

a. ao 

0.00 

3.47 

a.ee  3.47 

0  00 

0.00 

0  00 

G.  9 

3 

0.00 

0.00 

e» 

a  ao  e.ae 

0  00 

0.00 

6  30 

0  0 

„ 

TOTAL 

0.00 

13.35 

14,73 

0.78  8.67 

39  87 

21.67 

0.00 

99.0 

■s’*. 

■9 
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0*129  OXT1MJED)  AV*WCETO«RCF  BR<XJE1S  ATTXXH)  BY  NOWTOISTJNT  X»ITS 

sector  — 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

49.22 

92.ee 

49.79 

3.29 

23.37 

194.24 

89.39 

e.ee 

473.5 

2 

e.n 

0.69 

17.33 

e.ee 

13.87 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

31.2 

3 

9.09 

9.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

49.22 

92.ee 

67.12 

3.29 

39.24 

164.24 

89.39 

e.ee 

504.7 

AVtRAGE  MJ«R  OF  SOT  >0*5  ATTKXED  BY  KX-PtFSISTtNT  BLOCD  /GENTS 

sector 


OOLKTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AfcTOCE  HA6ER  OF  9CT  yO¥S  ATT/OSD  BY  NCN-PB0SIS7TNT  f«N€  AGENTS 

SECTOR 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

averace:  Nw«p  c r  wnri  tvks  in  tvc  tveattr 
SBCTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

382.64 

313.99 

460.46 

96.64 

216.31 

1267  30 

1932. 92 

e.ee 

3771.3 

2 

e.ee 

36.89 

se.ee 

e.ee 

36.66 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

166.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

382.64 

371.39 

313.88 

96.84 

271.91 

1287.39 

1932.92 

0  00 

3938. 1 

ANERACE  NLM8ER  OF 

9RAOUT5 

1 

i 

% 

X 

OOLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8  7 

8 

TOTAL 

1 

264. 12 

323.42 

219.72 

13.86 

247.11 

690.89  361.84 

e.ee 

2016.4 

2 

e.ee 

78.06 

78.06 

e.ee 

78.ee 

eae  e.ee 

e.ee 

234.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0  00  e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

264.12 

803.42 

297.72 

13.68 

323.11 

89086  361.84 

e.ee 

26*4.4 

AVWC£  HJJXP  OF  9ST  TOf*S 

IN  TVC  TVEATTR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  S 

* 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0  00 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ae 

0.0 

2 

3.00 

0.00 

0.00 

e.ae  e.ae 

0.00 

8.00 

e.ee 

8  0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

e  ae  e.ae 

e  ee 

e.ee 

e.ae 

0.0 

TOTAL 

0.00 

e  ee 

0.00 

e.ee  e.ee 

0  00 

0.00 

e.ee 

0.0 

RESULTS  FOR  W/13B 


FOR  CAYS  31  THCUH  48 


2 


§ 


AVERAGE  MASER  OF  M272  MATER  TEST  KITS  RBXIIRED  FOR  EXX  DAY  OF  BATTUE 


30 


S8CTCR 


OOLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

57.54 

97.24 

77.06 

38.24 

43. « 

134.36 

107.77 

0.00 

566.1 

2 

132.11 

as. 56 

13B.SS 

1*4.42 

105.40 

0.00 

0.00 

114.14 

675.5 

3 

a. « 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

64.41 

122. 2B 

186.7 

TOTAL 

iaa.es 

185.30 

207.97 

142.67 

146.29 

134.38 

172.19 

23*. 43 

1418.3 

AVERAGE 

MASER  REQUIRED  PER  DAY 

PER  1000  TRXPS 

SECTOR 

COLKTOr 

1 

2 

3 

4  5 

8  7 

8 

AVG 

1 

3.46 

0.70 

1.52 

1.32  1.10 

0.74  1.06 

0.00 

0.9 

2 

1.28 

0.80 

1.25 

1.19  1.12 

0.00  0.00 

1.08 

1.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  2.12 

2.51 

2.3 

AMS 

1.57 

0.75 

1 .33 

1.22  1.12 

0.74  1 .30 

1.51 

1.1 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

GABAT 

TROOPS 

COLNIRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.27 

0.89 

1.46 

0.81  1.06 

1.11 

1.31 

0.00 

1.1 

2 

0.96 

0.06 

1.20 

1.06  1.05 

0.00 

0.00 

0.56 

0.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  e.ee 

0.00 

1.47 

1.46 

1.4 

AVG 

1.00 

0.79 

1.28 

1.00  1.06 

1.11 

1.35 

0.86 

1.0 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1008 

CORPS 

TROOPS 

OONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

8.« 

0.68 

1.73 

1.94  1.37 

0.67 

1.21 

0.00 

1.0 

2 

2.38 

1.08 

1.67 

1.35  1.31 

0.00 

6.00 

2.48 

1.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

0.00 

3.22 

5.47 

4.3 

AVG 

3.28 

e.aa 

1.06 

1.64  1.32 

0.66 

1.66 

3.39 

1.4 

AVERAGE 

MASER  RBXIIRED  PER  DAY  PER 

1000  THR  AO*  TROOPS 

CCLNIKY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

5.26 

0.46 

1.39 

1.70  0.89 

0.41 

0  46 

0.00 

0.7 

2 

1.29 

0.88 

8.87 

1.06  1.63 

0.00 

0.00 

2.46 

1.0 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee  0.00 

0.00 

2.19 

5.89 

3.5 

AVG 

1.90 

0.56 

1.04 

1.23  0.96 

0.41 

0.86 

3.20 

0.9 

1 


R 

3 


a 

a 


fS 

Mi 

a 

JA- 

8 

.£ 
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0*"I3B  CCKTIMjED) 


- SLH=CRTIfC  DATA 


AVt MX.  NifiER  OF  KITS  REDJIRED  Bf  WATER  POINT  TEA6  IN  0a6AT  AREAS  FOR  E ACH  DAY  OF  BATTLE 


CONTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

2.84 

9.97 

6.16 

2.89 

4.31 

13.93 

12.29 

0.00 

52.3 

2 

11.11 

6.06 

12.90 

7.61 

7.93 

0.00 

0.00 

9.13 

54.7 

3 

a.® 

0  00 

0.63 

0.00 

0.00 

0.00 

4.40 

10.97 

15.4 

TOTAL 

13.95 

16. 06 

19.0S 

10.30 

12.23 

13.93 

16.77 

3.10 

122.6 

OONTRY 

AVERAGE  NJ>6ER  CF  KITS 

1  2 

RS3JIRED  Bf  ktDICAL  TEAA6  IN 

SS7TCR 

3  4  3 

COfiAT  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  »TTLE 

6  7  8 

TOTAL 

1 

3.98 

23.86 

15.39 

8.84 

6.® 

32.60 

27.17 

0.00 

13.9 

2 

36.96 

11.33 

18.33 

2B.S3 

26.68 

0.00 

0.00 

22.16 

144.2 

3 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.04 

22.16 

31.2 

TOTAL 

42.94 

35.19 

33.92 

37.66 

33.36 

32.80 

36.22 

44.32 

296.4 

AKWCE  NLfcGER  OF  KITS  RETIRED  ETY  FGC  RSXKNAISSWCE  IN  0O8AT  AREAS  PER  EACH  DAY  CF  BATTLE 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.60 

2.40 

1.3 

0.00 

1.3 

3.60 

3.60 

0.00 

12.6 

2 

2.40 

1.80 

3.00 

1.80 

1 .60 

0.00 

0.00 

2.40 

13.2 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.3 

3.00 

4.2 

TOTAL 

3.00 

4.3 

4.3 

1.80 

3.00 

3.60 

4.80 

3.40 

30.0 

AVERAGE  MA8ER  CF  KITS  REQJIRED  Bf  FCC  06XNTAACNATICN  LNITS  IN 

SECTOR 

0O6AT 

AREAS  FCR  EACH  QAY  OF  8 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  3 

9 

7 

6 

TOTAL 

1 

3.27 

13.07 

6.33 

0.®  6.33 

19.® 

19.® 

0.® 

68.6 

2 

13.07 

9.® 

16.33 

9®  9.03 

0.® 

0.® 

13.07 

71.8 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

006  000 

0.® 

6.33 

16.33 

22.8 

TOTAL 

16.33 

22.87 

22.87 

9.®  16.33 

19.® 

3.13 

29.40 

163.3 

AVERAGE  NA6ER  CF  KITS  RHDIRED  Bf  WATER  POINT  TEAA6  IN  034=5  AREAS  FTP  EACH  DAY  OF  BATTLE 


CCLNTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.40 

1.98 

1.31 

0.51 

0.73 

2.91 

2.73 

a.® 

10.5 

2 

2.66 

1.57 

2.78 

1 .39 

1.34 

0.® 

0.® 

3.14 

13.5 

3 

0  00 

0  00 

0  ® 

0.®  0.® 

0.® 

0.33 

1.45 

2.2 

TOTAL 

3.® 

3.55 

4.07 

2.09 

2.59 

2.91 

3.35 

4.59 

3.4 
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(*/13B  axriNLED)  AVERAGE  MJbfiER  Cf  KITS  REUIRED  BY  14DI0AL  TEAA6 -IN-QCR=S  AREAS  FOR  EAOi  DAY  CF  BATTLE 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.33 

12.31 

5.80 

1.87 

3.42 

13.87 

6.73 

0.00 

45.3 

2 

8.4T 

9.53 

12.14 

5.83 

7.91 

0.00 

0.00 

5.70 

40.3 

3 

0.0J 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.12 

3.55 

5.6 

TOTAL 

9.79 

21.83 

17.94 

7.50 

11.33 

13.87 

8.85 

9.25 

100.3 

AVERAGE  NU6ER  CF  KITS  RSU1RED  BY  FEC  RS2>**ISSAACE  IN  CCRFS  AREAS  FOR  EACH  DAY  C F  BATTLE 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.80 

2.40 

3.00 

1.80 

1  80 

3.80 

3.50 

0.00 

19.8 

2 

4.80 

4.20 

6.00 

4.20 

4.20 

0.00 

0.00 

5.40 

28.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

3.80 

6.00 

9.6 

TOTAL 

8.40 

6.60 

9.00 

6.00 

8.00 

3.80 

7.20 

11.40 

56.2 

AVERAGE  AU6ER  CF  KITS  REQUIRED  Bf  «  D82CNTAMINATI34  LNITS  IN  CCFPS  AREAS  FDR  CKH  DAY  CF  BATTLE 

SBCiCR 


CCLNTFTY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

19.60 

13.07 

18.33 

9.80 

9.30 

19.80 

19.80 

0.00 

107.8 

2 

26.13 

22.37 

32.67 

.22.37 

22.37 

0.00 

0.00 

29.40 

156.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

19.60 

32.67 

52.2 

TOTAL 

45.73 

35.93 

40.00 

32.87 

32.67 

19. 60 

39.20 

62.07 

316.8 

AVERAGE  HACER  CF  KITS  RB3JIRED  BY  RATER  POINT  TEAMS  IN  TFR  AfVY  AREAS  FDR  EACH  QAY  CF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.28 

1.55 

0.92 

0.39 

0.80 

2.29 

2.19 

0.00 

8.2 

2 

1.89 

1.23 

1.91 

1.22 

1.40 

0.00 

e.ea 

2.75 

10.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.66 

1.27 

1.9 

TOTAL 

1.95 

2.78 

2. 34 

1.61 

2.09 

2.29 

2.86 

4.02 

20.4 

AVERAGE  MJ-0ER  CF  KITS  R83JIRED  8Y  VEDICAL  TEAA6  IN  T>R  AFVT  AREAS  FDR  EACH  QAY  CF  BATTLE 


1 

0-33 

1.17 

0.91 

0.55 

0.8 3 

3.ez 

2.53 

0.00 

9.3 

2 

1.63 

0.63 

1.64 

1.55 

1.58 

0.00 

0.00 

1.66 

8.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.* 

0.87 

1.69 

2.5 

TOTAL 

1.97 

2.00 

2.55 

2.10 

2.42 

3.03 

3.40 

3.35 

20.8 
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(W130  OCNT)  AVERAGE  MASER  OF  KITS  REUIRED  SY  FSC  RS0O4AAISSMCE  IN  THT  KVH  AREAS  FOR  EACH  DAY  OF' BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.00 

2.A0 

3.00 

1.60 

1.20 

3.00 

1.20 

0.00 

15.6 

2 

3.60 

3.00 

3.60 

3.00 

3.30 

0.00 

0.00 

3.00 

19.2 

3 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.40 

3.69 

6.0 

TOTAL 

6.60 

5.40 

6.00 

4.60 

4.20 

3.00 

3.60 

6.60 

40.8 

AVERAGE  MASER  CF  KITS  REQUIRED  BY  FSC  DSXNTAMINATICN  UNITS 

sector 

IN  TVR  A«/r  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTUE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

16.33 

13.07 

16.33 

9.60 

8.53 

16.33 

6.53 

0.00 

84.9 

2 

19.80 

16.33 

19.60 

16.33 

16.33 

0.00 

0.00 

16.33 

104.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

13.07 

19.63 

32.6 

TOTAL 

35.93 

29.40 

35.93 

26.13 

22.87 

16.33 

19.60 

35.93 

222.1 

AVERAGE  MASER  OF  COSAT  PEOPLE  ATTACKED  WITH  CHEMICALS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

2207.19 

8813.30 

5778.02 

3251.06  2441.80 

11801.68 

9751.67 

a.00 

44044.5 

2 

13715.15 

4148.80 

5707.64 

10623.07  9792.80 

0.00 

0.00 

7945.13 

52932.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00  0.e0 

0.00 

3214.67 

7856  07 

11070.7 

TOTAL 

15822.34 

12962.10 

12485.65 

13874.13  12234.40 

11801.68 

12966.34 

15901.20 

109047.8 

AVERAGE  MASER  OF  POT'S  PEOPLE  ATTACKED  WITH  OBAICALS 
SECTOR 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

466.42 

4456.40 

2004.78 

828.17 

1113.73 

4893.42 

1996.82 

0.00 

15436.6 

2 

3001.02 

3462.78 

4351.72 

1888.09 

2711.54 

0.00 

0.00 

1699.91 

17104.5 

3 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

eee 

0  00 

585.79 

783.37 

1369.1 

TOTAL 

3457.45 

7907.76 

6446.48 

2514.28 

3825.27 

4893.42 

2382.42 

2483.28 

33910.3 

AVERAGE  MASER  OF  TH?  AFVY  PHPLE  ATTACKED  WITH  OBAICALS 
SECTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

; 

81.71 

278.00 

261,68 

131.96 

143.40 

629.46 

422.94 

0.00 

1950.0 

2 

440.94 

190.59 

413.37 

356.84 

342.21 

0.00 

0.00 

186.72 

1930.6 

3 

3.00 

3.00 

3.30 

0.30 

0.00 

0.00 

116.39 

86.04 

202.4 

TOTAL 

522.66 

469.48 

575.35 

488.79 

485.61 

629.46 

539.34 

272.75 

4083.1 

AVERAGE  MASER  CF 

CO-SAT  UNITS 

IN  kCFP  LEVEL 

1 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.00 

0.02 

0,00 

0.00 

0.00 

0.18 

0.01 

0.00 

0.2 

2 

0.00 

0 .00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

* 

0.00 

0.30 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.18 

0.01 

0.00 

0.2 
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(W/13B  OCNTINJED) 

AVERAGE 

MASS  OF  CCVBAT  LNITS  IN  WCPP  LEVEL  2 

CDLNTRY 

1 

2 

3 

SBOTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.21 

0.90 

0.38 

0.19  0.83 

1.49 

1.20 

0.00 

4.9 

2 

0.83 

0.78 

1.12 

0.06  0.07 

0.00 

0.00 

0.97 

5.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.50 

1.26 

1.7 

TOTAL 

1.04 

1.69 

1.49 

0.86  1.20 

1.49 

1.70 

2.22 

11.6 

AVERAGE  MJfiER  OF  COGAT  IN  ITS  IN  I.CPP  LEVEL  .3 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.26 

1.28 

0.46 

0.26 

0.74 

1 .58 

1.59 

0.00 

6.1 

2 

1.11 

1.22 

1.54 

0.97 

0.88 

0.00 

0.00 

1.46 

7.1 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.73 

1.87 

2.6 

TOTAL 

1.37 

2. SO 

1.99 

1.23 

1.62 

1 .58 

2.32 

3.32 

16.9 

AVERAGE  NUGEP  OF  COfiAT  LNITS  IN  VCFP  LEVEL  4 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

A 

7 

8 

total 

1 

0.53 

1.79 

1.18 

0.54 

0.73 

2.51 

2.19 

0.00 

9.4 

2 

2.06 

1.00 

2.34 

1.37 

1.46 

0.00 

0.00 

1.58 

9.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.77 

1.87 

2.6 

TOTAL 

2.59 

2.79 

3.51 

1.91 

2.18 

2.51 

2.97 

3.46 

21.9 

8 


i 


i 

i 


AVERAGE  MJfiER  OF  CORPS  LNITS  IN  WCFP  LEVEL  1 

sano? 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.96 

66.39 

21.90 

10.37 

17.53 

86.04 

46.89 

0.00 

251.9 

2 

26.32 

31.82 

46.86 

32.IA 

42.79 

0.00 

0.00 

29.07 

228.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.28 

13.40 

27.6 

TOTAL 

30.48 

117.22 

57.76 

43.20 

88.17 

88.04 

61.16 

42.47 

508.5 

AVERAGE  NJ«R  OF  OTPS  LNITS  IN  WCFP  LEVEL  2 
SECTOR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.91 

115.18 

38.72 

17.75 

29.32 

188.30 

69.06 

0.00 

438.2 

2 

46.19 

91.35 

83.02 

56.X 

72.23 

0.00 

3.00 

44.86 

393.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21.04 

20.57 

41.7 

TOTAL 

53.11 

206.53 

122.74 

74.04 

101.56 

160.30 

90.11 

65.53 

873.9 

i 

§ 

9 


i? 


AVERAGE  MJM3FR  OF  CORPS  LNITS  IN  VCFP  LEVEL  3 
SECTOR 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.14 

1.20 

0.66 

0.22 

0.34 

1 .60 

0.85 

3.0C 

5.0 

2 

0.37 

0.33 

1.43 

0.69 

0.84 

0.00 

0.00 

0.54 

5.4 

3 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.03 

0.25 

0.X 

0.5 

TOTAL 

1.12 

2.13 

2.10 

0.90 

1.19 

1 .60 

1.11 

0.79 

10.9 

V  I 


*  <4 


3 


,v 
.  > 

A.X 
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(W13B  CONTINUED) 


AVERAGE  HAGER  OF  OJPS  UNITS  IN  M3PP  LEVEL  4 
SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

t 

6.47 

4.03 

2.22 

0.73 

1.15 

5.25 

2.77 

e.ee 

16.6 

2 

3.20 

3.13 

4.7B 

2.23 

2.81 

e.ee 

e.ee 

1.79 

17.9 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.82 

e.B2 

1.6 

TOTAL 

3. SB 

7.17 

7.ei 

2.96 

3.96 

5.25 

3.59 

2.61 

36.2 

AVERAGE  HAGER  CF  TVR  ffUf  UNITS  IN  WOT  LEVEL  1 
SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.36 

70.90 

27.96 

13.25 

15.15 

113.88 

40.27 

0.00 

296.9 

2 

43.92 

56.20 

56.48 

41.95 

37.32 

e.ee 

e.ee 

13.77 

251.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

is.ee 

6.35 

21.3 

TOTAL 

50.48 

127.16 

86.38 

55. 20 

52.47 

113.88 

64.27 

20.12 

569.9 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  MAGES  CF  TVR  AfMT  UNITS 
SETTER 

3  4  3 

IN  WOT  LEVEL  2 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

7.62 

118.63 

43.58 

18.56  28.32 

169.43 

73.66 

0.00 

459.7 

2 

51.10 

94.04 

91.46 

58.79  89.75 

e.ee 

e.ee 

34.38 

399.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

22.44 

13.84 

38.2 

TOTAL 

58.72 

212.66 

135.04 

77.34  98.06 

169.43 

96.10 

50.23 

897.5 

OOLNTKY 

1 

2 

AVERAGE  HAGER  CF  TVR  Af4AT  UNITS 
SECTOR 

3  4  5 

IN  WOT  LEVEL  3 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

0.02 

0.07 

0.09 

0.06  0.05 

0.21 

8.18 

e.ee 

0.6 

2 

0.10 

e.es 

0.14 

0.13  0.13 

e.ee 

e.ee 

0.10 

0.6 

3 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.es 

0.06 

0.0 

TOTAL 

0.11 

6.12 

0.24 

e.ia  e.i9 

0.21 

e.23 

0.14 

1.4 

AVERAGE  NLWGER  CF  TVR  AfVY  UNITS  IN  WOT  LEVEL  4 
SECTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.06 

0.25 

0.30 

0.15 

8.18 

0.71 

0.56 

0.00 

2.2 

2 

0.3 

9.17 

0.47 

0.42 

0.42 

e.ee 

e.ee 

0.31 

2.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.16 

0.14 

0.3 

TOTAL 

0.42 

0.42 

0.77 

0.58 

0.60 

e.7i 

0.72 

0.45 

4.6 

AVERAGE  HAGER  CF  VtAIR 

POINT  TE*6  IN  WOT  LEVEL  1  FOR 

CXAGAT 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

3 

TOTAL 

1 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.88 

0.06 

0.00 

1.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0. 12 

0.00 

e.ee 

0.60 

0.08 

0.66 

0.00 

1.0 

I 

/ 


(W/130  OCKTIMJED) 

AVERAGE  MACD?  CF  WATER  POINT  T£*6  IN  ACFP  LEVEL  2  FOR 

C06AT  TRIPS 

OCLNTRr 

1 

2 

5 

33CT0R 

4  5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

1.04 

4.52 

1.86 

0.97  2.66 

7.46 

5.99 

e.ee 

24.5 

2 

4.16 

5.92 

5.X 

3.31  3.33 

e.ee 

e.ee 

4.64 

25.1 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

2.48 

6.31 

8.8 

TOTAL 

5.21 

6.44 

7.47 

4.2S  5.98 

7.46 

8.48 

11.15 

58.4 

AVERAGE  MAfiER  CF  WATER  POINT  TEAL6  IN  MRP  LEVEL  3  FOR 

COTBAT 

TRIPS 

SECTOR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.30 

6.48 

2.23 

1.31 

3.70 

7.88 

7.97 

e.ee 

30.7 

2 

5.53 

8.08 

7.72 

4.86 

4.42 

e.ee 

e.ee 

7.26 

35.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3.65 

9.34 

12.9 

TOTAL 

6.83 

12.48 

9.95 

6.17 

8.12 

7.88 

11.61 

16.61 

79.6 

CONTRT 

1 

AVERAGE  NA6ER  CF  WATER  POINT  TEAtS  IN  ACPP  LEVEL  4  fOR 

shhcr 

2  3  4  5  6 

CCV6AT 

7 

TRIPS 

8 

TOTAL 

1 

2.86 

8.93 

5. 80 

2.71 

3.85 

12.54 

10.97 

e.ee 

47.3 

2 

10.30 

s.ee 

11.60 

6.84 

7.24 

e.ee 

e.ee 

7.90 

48.9 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3.86 

9.34 

13.2 

TOTAL 

12.96 

13.93 

17.57 

0.55 

le.ao 

12.54 

14.83 

17.24 

iee.5 

OOLNTRV 

1 

AVERAGE  NAGER  CF  WATER  POINT  TEAMS  IN  ACR»  LEVEL  1  FOR 

sscior 

2  3  4  5  6 

orps 

7 

TRIPS 

8 

TOTAL 

1 

1.32 

8.16 

4.55 

2.04  3.09 

11.75 

12.54 

e.ee 

43.4 

2 

8.84 

6.47 

9.53 

6.46  7.62 

e.ee 

0.00 

13.95 

52.8 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

3.62 

6.43 

18.2 

TOTAL 

ie.i6 

14.63 

i4.ee 

8.50  10.71 

11.75 

13.36 

30.38 

106.5 

COLNTRf 

1 

AVERAGE  NAGER  OF  WATER  POINT  TEAA6  IN  URP  LEVEL  2  FOR 

SECTOR 

2  3  4  5  S 

CORPS 

7 

TROCPS 

8 

TOTAL 

1 

2.30 

14.38 

8.25 

3.40 

5.22 

21.92 

18.48 

0.00 

74.0 

2 

15.40 

11.40 

17,15 

11.07 

12.86 

e.ee 

0.00 

21.53 

88.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

5.63 

9.92 

15.5 

TOTAL 

17.70 

25.78 

25.51 

14.56 

18.08 

21.92 

24.10 

31.46 

179.1 

OCUNTRY 

1 

AVERAGE  NA6ER  CF  WATER  POINT  TEAA6  IN  ACFP  LEVEL  3  FOR 

SECTOR 

2  3  4  5  6 

OTPS 

7 

TRIPS 

8 

TOTAL 

1 

3.05 

0.15 

0.14 

0.04 

0.06 

9.21 

e.23 

0.00 

0.8 

2 

0.32 

0.12 

0.39 

0.13 

0.15 

0.00 

e.00 

0.26 

1.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.07 

0.12 

0.1 

TOTAL 

0.37 

3.27 

3.44 

0.18 

9.21 

9.21 

0.30 

9.38 

2.3 
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AVERAGE  MASER  CF  WATER  POINT  TEAA6 

IN  ACFP  LEVEL  4  FOR 

CORPS  TRIPS 

CX3.NITTf 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

6 

TOTAL 

t 

0.16 

0.50 

3.46 

0.14 

0.20 

0.66 

0.74 

0.00 

2.8 

2 

1.07 

0.30 

0.99 

0.44 

0.50 

0.00 

0.00 

0.66 

4.2 

3 

;.<» 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 

0.3B 

0.6 

TOTAL 

1.23 

0.80 

1.46 

0.56 

0.70 

0.66 

0.96 

1.25 

7.7 

CCLNCTY 

1 

AVERAGE  MASER  OF  WATER  POINT  TEA46  IN  kCPP  LEVEL  1  FOR  TH?  AfMT  TRIPS 

SETTER 

2  3  4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

1.79 

8.75 

5.26 

2.36 

3.00 

13.93 

12.31 

0.09 

47.9 

2 

11.96 

6.93 

11.03 

7.54 

7.39 

0.00 

0.00 

10.47 

55.3 

? 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.90 

4.63 

3.7 

TOTAL 

13.77 

15.68 

16.29 

9.92 

10.39 

13.93 

18.71 

15.30 

112.0 

OCLNiKV 

1 

AVERAGE  MASER  CF  WATER  POINT  TEAAS  IN  MOPP  LEVEL  2  FOR  THT  ATWT  TOPS 

SETTER 

2  3  4  5  6  7  6 

TOTAL 

1 

2.06 

14.63 

8.22 

3.33 

5.61 

20.74 

19.16 

0.00 

73.7 

13.94 

11.60 

17.25 

10.57 

13.81 

0.00 

0.00 

26.15 

93.3 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.84 

12.06 

17.8 

TOTAL 

16.01 

26.23 

25.47 

13.90 

19.42 

20.74 

24.90 

38.20 

184.9 

AVERAGE  MASER  OF  AFTER  POINT  TEAA6 

IN  WCFP  LEVEL  3  FtR  TVR  AFUf  TROOPS 

SECTOR 

(XLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.02 

0.06 

0.00 

,  0.1 

2 

0.03 

0.01 

0.03 

0.02 

0.03 

0.00 

0.00 

0.07 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.01 

0.03 

0.0 

TOTAL 

0.03 

0.01 

0.04 

0.03 

0.04 

0.02 

0.06 

0.11 

0.3 

AVERAGE  MASER  CF  WATER  POINT  TEAA6 

IN  MTP  LEVEL  4  P3?  TUT  AfMf  TOPS 

SECTOR 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.02 

0.03 

0.06 

0.03 

0.03 

0.07 

0. 15 

0.00 

0.3 

2 

0.10 

0.02 

0.09 

0.06 

0.08 

0.00 

0.00 

0.24 

0.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

e.ee 

0.00 

0.04 

0.11 

0.1 

TOTAL 

0.11 

0.06 

0.15 

0.10 

0.12 

0.07 

0.19 

0.34 

1.1 

AVERAGE  MASER  CF  MXES  IN  EACH  SECTOR  PER  DAY  CF  BATTLE 

0.48 

0.44 

0.44 

0.63 

0.94 

0.97 

1.17 

1.21 

AVERACE  MASER  CF  DrviSIOB  IN  EACH  SECTOR  PS?  MY  CF  BATTLE 


CONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

S 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

1  .00 

2.00 

5.60 

5.00 

3.00 

20.3 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0b 

2.00 

5.00 

7.0 

total 

5.00 

7.00 

7.00 

4.00 

5.00 

5.80 

7.00 

9.00 

40.8 
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RESULTS  FCR  W131  FCR  C*YS  31  THOUGH  45 


ft 

uV 


A VBWCE  FU6ER  OF  M4-1  ALTOINJBTOCRS  REQUIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


XU 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

146. SB 

603.36 

413.24 

223.50 

171.17 

961.92 

647.40 

0.00 

3067.5 

2 

936.75 

335.72 

602.35 

764.37 

668.87 

0.01 

0.01 

488.48 

3736.5 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

241.  S3 

578.33 

817.9 

TOTAL 

1063.64 

93B.0S 

1015.59 

927.96 

840.04 

861.93 

889.04 

1064.82 

7622.1 

AVERAGE 

HXBEP  RS3JIRED  PER  DAY  PER  1000 

TRDCPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

8.83 

4.34 

6.14 

7.89 

4.31 

4.73 

6.38 

o.ee 

5.4 

2 

8.97 

3.05 

5.74 

8.00 

7.12 

0.04 

0.03 

4.81 

6.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.96 

11.86 

10.3 

AVG 

8.95 

3.77 

6.52 

7.92 

6.26 

4.72 

6.72 

6.81 

6.1 

AVERAGE  FU6ER  REDJIRED  PER  DAY  PER  1000  COBAT 

TRDCPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

11.48 

6.53 

13.67 

13.58 

7.07 

10.58 

11.78 

0.00 

10.0 

2 

11.04 

3.40 

7.64 

13.82 

12.73 

0.00 

0.00 

5.33 

8.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.97 

15.06 

15.0 

AVG 

11.09 

5.15 

9.60 

13.78 

11.09 

10.58 

12.49 

8.39 

9.7 

AVERAGE  FLhGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1080 

CCRPS 

TRDCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

9.27 

5.11 

7.8* 

3.14  3.32 

2.85 

2.61 

0.00 

4.0 

2 

9.96 

4.97 

7.91 

3.07  3.30 

0.04 

0.03 

3.58 

5.4 

3 

0.00 

0.00 

0  T0 

0.00  0.00 

0.00 

2.51 

3.64 

3.0 

AVG 

9.86 

5.06 

7.89 

3.09  3.31 

2.83 

2.56 

3.57 

4.6 

AVERAGE  NU€ER  REQUIRED  PER  QAY  PER  1000  TER  AfMY  TROCPS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.49 

0.41 

1.06 

0.63 

0.58 

0.i5 

0.83 

0.00 

0.5 

2 

1.47 

0.36 

0.84 

0.61 

0.66 

0.00 

8.00 

0.52 

0.7 

3 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.57 

0.52 

0.5 

AVG 

1.48 

0.39 

0.91 

0.61 

0.S3 

0.46 

0.59 

0.47 

0.6 
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0/131  CCNTINJED) 


TORTTn;  DATA 


AVERAGE  NLVEER  CF  CCV6AT  NERVE  CASUALTIES 

sector 


COKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3i. as 

160.78 

77.06 

34.32 

35.28 

184.62 

155.84 

0.00 

639.9 

2 

202.32 

41.33 

89.64 

173.24 

155.97 

0.00 

0.00 

116.91 

780.2 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60.19 

151.27 

211.4 

TOTAL 

234.78 

142.29 

166.70 

227.78 

191.25 

184.62 

216.03 

266.18 

1631.6 

AVERAGE  NUfiER  CF  CTP5  NERVE  CASUALTIES 
SECTOR 


CONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7.41 

63.25 

33.50 

6.34 

10.76 

48. 56 

19.92 

'  00 

189.8 

2 

48.33 

40.28 

71.31 

19.01 

26.18 

0.00 

0.00 

17.80 

232.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.78 

8.20 

13.9 

TOTAL 

36.34 

112.52 

104.90 

25.35 

36. 96 

46.28 

25.69 

28.00 

436.3 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NLACER  OF  7H?  ARMY  NERVE  CASUALTIES 
SECTOR 

3  4  5  6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.57 

4.53 

4.55 

1.31  1.89 

7.ee 

4.57 

0.00 

25.8 

2 

8.46 

3.10 

7.26 

3.25  4.04 

0.00 

0.00 

1.42 

27.8 

3 

0.00 

0  60 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.26 

0.65 

1.9 

TOTAL 

10.04 

7.63 

11.82 

4.86  5.73 

7.66 

5.83 

2.07 

55.6 

03LNTRY 

AVERAGE  NJnEER  CF 

1  2 

Q38AT 

3 

VCDERATE  NERVE  CASUALTIES  WHICH  RETURN  TO  ACTIVE  DUTY 
SECTOR 

4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

6.35 

20.10 

15.42 

10.90  7.04 

36.94 

31.16 

0.00 

1Z7.9 

2 

40.62 

8.33 

17.94 

34.68  31.22 

0.00 

0.00 

23.29 

156.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  «.« 

0.00 

12.10 

30.41 

42.5 

TOTAL 

46.97 

28.43 

33.36 

45.26  38.27 

36.94 

43.26 

53.86 

326.4 

AVERAGE  NU>6ER  CF 

03F* 

VCDERATE  NERVE  CASUALTIES  WHICH  RETIRH  TO  ACTIVE  DUTY 

SECTOR 

oxntry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.46 

11 .61 

6.28 

1.22 

1.98 

8.15 

3.53 

0.00 

34.2 

2 

9.65 

9.06 

13.28 

3.67 

4.81 

0.00 

0.00 

3.17 

43.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.32 

1.46 

2.4 

TOTAL 

11.11 

20.70 

19.56 

4.89 

6.79 

8.15 

4.55 

4.63 

80.3 

AVERAGE  NU«R  CF  7VR  AfWY  VCDERATE  NEF^E  .oUALTIES  WHICH  RETTPN  TO  ACTIVE  DUTY 

CONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.31 

0.87 

0.34 

0.24  0.30 

1.34 

0.78 

0.00 

4.6 

2 

1 . 56 

0.59 

1.35 

0.65  0.72 

e.00 

o  * 

3.24 

5.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.eo 

0.21 

0.  It' 

0.3 

TOTAL 

1.97 

1.46 

2.19 

0.89  1.02 

'..34 

0.99 

0.36 

10.2 

237 


V  *s  %  --  •. 


•  "V-T  ...- 


-  RESULTS  RS  W132  TOR  DAYS  31  TVRXCH  46 


i 


AfcWSE  MACS?  OF  FRAUECXfte  CURiOE  INJECTORS  RBXIIRD  KR  EACH  DAY  CF  BATTLE 

£, 

SECTOR 

e 

CDUKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

187.61 

771.42 

529.11 

285.58 

218.78 

1162.69 

827.29 

6.68 

3920.7 

2 

1196.39 

429.35 

770.68 

896. 99 

954.52 

0  62 

6.01 

624.22 

4774.1 

to 

3 

9.69 

9.60 

6.66 

6.60 

0.60 

9.60 

368.84 

735.98 

1944.6 

TOTAL 

1383.91 

1289.77 

1298.19 

1185.17 

1073.25 

1162.11 

1135.86 

1386.19 

9739.4 

Va. 

9 

AbOMCC 

MAfiER  RB1I1RED  Pm  DAY  Pm  1660  TOPS 

.v 

sector 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AAC 

1 

11.28 

5.56 

10.40 

9.83 

5.50 

6.94 

8.15 

0.66 

6  9 

& 

2 

11.46 

3.90 

7.33 

10.21 

9.69 

6.65 

6.63 

5.89 

7.8 

3 

0.69 

9.00 

0.60 

0.60 

6.60 

0.60 

16.17 

15.13 

13.2 

AMS 

11.43 

4.82 

8.33 

10.12 

8.03 

6.83 

8.58 

8. TO 

7.8 

9 

auewcc  mmek  mnnm>  pm  oat  pom 

080  CaBAT 

TOPS 

•j 

SECTOR 

D 

COLAflRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

am; 

U 

1 

14.96 

6.34 

17.49 

17.34 

9.85 

13.52 

15.61 

6  66 

12.8 

2 

14.69 

4.34 

9.75 

17.95 

16.25 

0.60 

0.00 

6.81 

11.1 

3 

6.69 

6.86 

6  96 

6.60 

6.66 

0.60 

19.12 

19.22 

19.1 

AMS 

14.17 

9.57 

12.25 

17.58 

14.17 

13.52 

15.95 

16.72 

12.5 

COUNTRY 

1 

ANEWCE  UMBER  R8TO1RED  Pm  DAY  P«R  1 

SECTOR 

2  3  4  5 

669  CCBPS 

6 

TOPS 

7 

8 

am: 

i 

1 

11.85 

6.55 

16.63 

4.62  4.26 

3  98 

3.® 

6  60 

5  1 

K 

2 

12.72 

9.37 

10.13 

3.93  4.22 

9.66 

0.94 

4.50 

S3 

3 

9.09 

9.99 

0.00 

8.06  6.66 

0.09 

3.21 

4  08 

3  9 

am; 

12.98 

8.47 

10.16 

3.96  4.23 

3.64 

3.29 

4  38 

3.8 

M 

COUNTRY 

1 

AVERACC  KJ-6ER  RSJJIRED  PER  DAY  Pm  1686  TVR  ATOAC  TOPS 

SECTOR 

2  3  4  5  8  7 

8 

am; 

5 

s 

1 

1.99 

6. *2 

1.30 

0.81  8.74 

6.58 

6.77 

6  06 

6.7 

4 

2 

1.3 

0.46 

1.08 

0.78  6.® 

0  06 

6  66 

a  9$ 

0  9 

3 

9.99 

6.96 

6.00 

0.00  0.00 

0  W 

6.73 

0  60 

9  7 

,  * 

AXC 

1.99 

6.56 

1.17 

8.78  0.81 

•  SB 

6.79 

0  30 

0  8 

.V 
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(1*132  CCNTIMjE))  - SLPPCRT'EC  QATA - 

*WC E  EiACEP  OF  CttfiAT  NERVS  /CENT  CASUALTIES  CDO 


SECTOR 


OCLMTFr 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

•  M 

8  88 

0.08 

0.08 

0.08 

6.08 

8.08 

9.08 

0.0 

2 

e.ee 

0.08 

8.08 

0  00 

8.08 

8.88 

6.88 

8.88 

0.8 

3 

8  » 

0.08 

8.08 

0.00 

8.08 

8.88 

6.88 

8.88 

0.0 

total 

8.88 

8.08 

0.08 

0.88 

8.08 

0.88 

6.86 

6.88 

6.8 

AttftMX  ELA6EP 

cosat 

SEVERE  *RvC 

CASUALTY  SLRVIVCRS 

SECTOR 

CDLK1PY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

31.88 

188.78 

77.88 

34.32 

36. 28 

184.82 

136.84 

0.88 

830.9 

2 

282.92 

41.33 

88.94 

173.24 

136,97 

6  08 

6.88 

118.91 

788.2 

3 

8.88 

8.08 

8  00 

8  88 

8.00 

6.66 

88.19 

151.27 

211.4 

TOTAL 

234.78 

142.29 

188.^0 

227.78 

191.25 

164.82 

218.83 

288.18 

1631.8 

ALwct  maser  cosat 

VCEERATE  MERVE  CASUALTIES 

SECTOR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

total 

1 

9.40 

38.88 

23.82 

18.27 

10.31 

38.14 

48.31 

6.88 

198  9 

2 

98.82 

12.44 

20.77 

31.73 

40.08 

8.88 

6.00 

34.78 

232.9 

3 

8.88 

8.88 

6  00 

8  00 

e  08 

e.M 

18.86  ' 

46.38 

83.4 

total 

78.10 

42  44 

40.78 

rn.ji 

57.11 

39.14 

84.57 

88.14 

467.2 

AMEPACC  HA«P  OF  OCEPS 

«P vt  ACEKT  CASUALTIES 

CBO 

SEC  IIP 

COWTWY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

8  08 

8  90 

8.08 

0.08 

•  88 

0  08 

8.88 

6.88 

8  8 

2 

0.08 

0  90 

0.08 

8  38 

8.00 

8.88 

6.86 

6.08 

0.0 

3 

0.00 

0  08 

8.08 

8  08 

8  08 

8.08 

6.06 

6.08 

0.0 

total 

9  06 

0  08 

6.08 

0  08 

0  08 

0.06 

6.88 

0.08 

0.6 

AVFRAGE  MASER 

COW’S  SEVERE  EOM: 

casualty  9LP/TVCR5 

SECTOR 

cawrar 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

total 

i 

7  41 

83  23 

33  50 

S.34 

10.78 

<8.38 

19.92 

0  00 

189  8 

2 

48  33 

44?  28 

71  31 

19.01 

20  18 

9  08 

0  00 

17.80 

232  3 

■  3 

0.08 

0  00 

0  38 

8  98 

0  00 

0  30 

5.78 

8.20 

13.9 

total 

38  3* 

112  52 

184  38 

23.33 

30  96 

4«  56 

25.99 

28.80 

436.3 

AVTPJCf  MASER 

CERE’S 

vcdepatt  casualties 

SECTOR 

COKTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

s  ! 

TOTAL 

1 

2  '0 

17  33 

9  36 

1  S3 

2  90 

12.  l« 

5.27 

0  00 

51.1 

2 

14  *8 

13.58 

19  81 

5  40 

7.  '8 

0  00 

0  00 

4.74 

S5  1 

3 

0  '38 

0  08 

9  98 

0  00 

0  00 

0  00 

1  52 

1  18 

3.7 

total 

18  58 

38  99 

29  '9 

7.30 

10.  14 

'2.17 

8,79 

8.92 

1 

j 

119.9 

239 

j 
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AVERAGE!  MASER  CF  TVR  Art-tf  «RVE  AGENT  CASUALTIES  DEAO 


5* 


SSSTCR 


OOLNIHT 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVWCE  MASER 

TVS  AS*  SEVWE  VERVE 

CASJALTY 

SLRVTvCRS 

OOLNTPT 

1 

2 

3 

sector 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.57 

4.53 

4.5S 

1.31 

1.00 

7.06 

4.57 

0.00 

2S.8 

2 

8.48 

3.10 

7.26 

3.58 

4.04 

0.00 

0.00 

1.42 

Z7.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.26 

o.es 

1.9 

TOTAL 

10.04 

7.03 

11.82 

4.86 

5.73 

7.06 

5.83 

2.07 

58.8 

AVERAGE  MASER  TVS  AS*  ACCERATE  VERVE  CASUALTIES 

SECTOR 

(XLNTWr 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.4« 

1.29 

1.26 

0.36  0.48 

2.01 

1.16 

0.00 

6.9 

2 

2.48 

0.80 

2.01 

0.97  1.00 

0.00 

0.00 

9.38 

7.7 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.32 

0.17 

0.4 

TOTAL 

2.94 

2.18 

3.27 

1.33  1.53 

2.01 

1.48 

0.53 

15.2 

Sli 
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-  RESULTS  FOR  W133  FOR  DAYS  31  TVFCUGH  46 
AVERAGE  MASER  OF  DIAZEPAM  INJECTOR  SlRIKCE  UNITS  REQUIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATHE 


ssrrcR 


OOLN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

73.38 

301.44 

206.46 

111.71 

85.52 

430.61 

323.44 

0.00 

1532.5 

2 

467.90 

167.73 

360.93 

351.30 

334.18 

0.01 

0.01 

244.06 

1866.7 

3 

6.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

120.71 

287.92 

406.6 

TOTAL 

541.37 

460.17 

507.38 

463.86 

419.68 

430.62 

444.18 

531.97 

3807.9 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sshcr 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

4.41 

2.17 

4.07 

3.84  2.15 

2.36 

3.19 

0.00 

2.7 

2 

4.48 

1.52 

2. 87 

3.90  3.56 

0.02 

0.01 

2.30 

3.0 

3 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

3.96 

5.92 

5.1 

AVG 

4.47 

1.88 

3.28 

3.98  3.14 

2.36 

3.36 

3.40 

3.0 

AVERAGE  FUSER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1«M  (TAfiAT  TRIPS 


SKTOR 


OQXTHY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

5.73 

3.26 

6.83 

6.79 

3.53 

5.29 

5.87 

0.00 

5.0 

2 

5.51 

1.70 

3.82 

6.91 

8.36 

0.00 

6.00 

2.66 

4.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

7.48 

7.52 

7.5 

AVG 

5.54 

2.57 

4.79 

6.88 

5.54 

5.29 

6.24 

4.19 

4.8 

AVERAGE  FUSER  RSJJIRED  PER  DAY  PER  1086  COWS  TROOPS 


sshcr 


CD-MIRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

4.63 

2.56 

3.91 

1.57 

1.00 

1.42 

1.31 

0.00 

2.0 

2 

4.98 

2.40 

3.96 

1.53 

1.66 

0.62 

0.02 

1.79 

2.7 

3 

0.30 

0.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.25 

1.82 

1.5 

AVG 

4.93 

2.52 

3.94 

1.54 

1.06 

1.41 

1.28 

1.78 

2.3 

AVERAGE  MASER  RBOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AftAY  TROOPS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.74 

0  2 0 

0.53 

0.31 

0.3 

0.23 

0.36 

0.00 

0.2 

2 

0.74 

0.18 

0.42 

0,30 

0.33 

0.00 

0.00 

0.2B 

0.3 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.28 

0.26 

0.2 

AVG 

0.74 

0.19 

0.46 

0,31 

0.32 

0.23 

0.3 

0.23 

0.3 

■6LPR3TTIFC  DATA 


SEE  SLFTOTTING  DATA  FOR  AAH3Z 


2ii 


RESULTS  FCR  W134  FCR  DAYS  31  THOUGH  46 


AvSRAGE  HAGER  OF  GALLON  CF  HATER  RBXIRED  FCR  DEU BERATE  DBOTTAMINAnCN  FCR  £>CH  DAY  OF  BATTLE 


SETTER 


COLNTRf 

1  2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

1660000.68  1000000. 00 

itMflflfla  oa 
lUJWOo.OO 

64eeee.ee 

630000.00 

i63eeee.ee 

lOttKKM  OCk 

1  4IWW .  ctj 

e.ee 

72eeeee 

2 

tmaena  oo  *  imoflfl  m 
looyjoo.op  i Jjuaoa . op 

4  Qrww»  ag% 

lOWBPBO.BP 

iTKUDCk  aa  4  tg/vwA  -VI 

IJOwOO.BC  UOWP.PO 

e.ee 

e.eo 

i62eeee.ee 

9180000 

3 

0.08  0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1  fAQrYYVI  dd 

IcOdwo  .  w 

<  arwvvi  v> 

J  C3KXXTO .  W 

2970000 

TOTAL 

27aaeee.ee  243eeee.ee  297eeee.ee 

4  •WW>  Ad 

ICWWW .  w 

i9eeeee.ee 

i63eeee.ee 

234eeee.ee 

351eeee.ee 

19350000 

AVERAGE 

HAGER  RSXIIRED  PER  QAY  PER  1060 

TROTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

64824.30 

7774.26 

21266.61 

18560.48 

15847.98 

8380. 39 

12468.48 

e.ee 

12837 

2 

15607.24 

12260.66 

17986.37 

16324.91 

14365.10 

e.ee 

e.ee 

15273.63 

15085 

3 

e.ee 

0.08 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

35683.78 

38066.14 

37604 

AVG 

22296.24 

9757.93 

19861.57 

16132.62 

14806.90 

8373.86 

17665.96 

22448.89 

15501 

AVERAGE  HAGER  RBXIRED  PER  QAY  PER  1066  OGAT  TROOPS 

COLNIRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

9eii.se 

6487.34 

8879.41 

e.ee  lease. as 

8588.72 

11316.66 

0.00 

8264 

2 

5437.98 

6133.85 

10646.87 

5883.51  6119.26 

e.ee 

e.ee 

4665.86 

6175 

3 

0  00 

e.ee 

e.ee 

6.ee  e.ee 

e.ee 

12427.51 

12427.51 

12427 

AVG 

5866.46 

633B.98 

iee7i.9i 

4632.21  7248.98 

8588.72 

11565.28 

7040.06 

7489 

AVERAGE  HAGER  RBXIRED  PER  QAY  PER  1000  CORPS 

TROOPS 

(TLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SBTOR 

6 

6 

7 

8 

AVG 

1 

180068.56 

8197.52 

29478.33 

37403.40 

23474.66 

9036.79 

26068.78 

e.ee 

17713 

2 

40004.57 

17901.57 

20062.94 

28442.19 

22341.89 

e.ee 

e.ee 

46072.97 

28132, 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

66668.57 

112033.09 

89409, 

AVG 

61413.90 

12514.56 

28518.77 

38644.78 

22669.90 

8978.75 

30625.18 

66420. 17 

25081 

AVERAGE  HAGER  RBXIRED  PER  QAY  PER  1000  TH?  ARrfC  TROTS 

SECTOR 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

119158.86 

9111.28 

29564.44 

36513.30 

17*68.00 

7530.96 

6666.82 

e.ee 

14232 

2 

28103.95 

14664.03 

17591.14 

21616.21 

20778.84 

e.ee 

e.ee 

46684.15 

21439 

3 

H. 00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

*6428.73 

121565.90 

,73796 

AVG 

40677.96 

11504.12 

21567. 53 

25620.80 

19711.38 

7530.66 

15574,32 

53415.70 

19602 

A  4  /A 

oc^'njcd  g>  -*  c»  to  to  u*  >  o>  o>  nJ  io  ut  eg  cd  <a  <s> 


(W/134  CENTIME)) 


- SIKRTIIC  CATA 


AVERAGE  NLN6ER  OF  NBC  WITS  FCR  C06NT  TRXFS  IN  TVE  THAT® 
SECTOR 


OOWTFY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

.  4.00 

2.00 

0.00 

2.00 

6.00 

6.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

3.00 

7.00 

7.00 

3.00 

5.00 

6.00 

8.00 

9.00 

50.0 

OCLWTRY 

1 

AVER KK 

2 

MA6ER  CF  NBC 

3 

WITS  FOR  CUPS 
SETCR 

4  5 

TOPS  IN 

6 

THE  THAT® 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

4.00 

5.00 

3.00 

3.00 

6.00 

6.90 

0.00 

33.0 

2 

8.00 

7.00 

10.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.00 

9.00 

48.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

10.00 

16.0 

TOTAL 

14.00 

11.00 

13.00 

10.00 

10.00 

6.00 

12.00 

19.00 

97.0 

AVERAGE  MAfl®  CF  «C  WITS  PER  TVR  AFUf  TOPS  IN  TVE  THAT® 

OOWTHY  1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL 


RE3JLTS  FOR  #/101  CAYS  46  THROUGH  60 


A VERAGE  NLMBER  OF  M13A2  FILTER  ELEMENTS  RB3JIRED  PER  CAY  CF  BATTLE 


CON1RY  12  3  4  5  6  7  8  TOTAL 

1  357 .28  3577.37  1088.98  746.38  992.03  5219.41  2744.80  55.52  147S2.0 

2  2748.62  3350.06  3187.06  2451.00  2901.88  0.00  0.00  2620.06  16966.8 

3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  885.58  1207.41  20S3.0 

TOTAL  3106.88  6827.42  4286.04  3197.58  3583.91  5219.41  3530.48  3883.00  33843.7 


AVERAGE  HAGER  RB3JIRS-D  PER  CAY  PER  1000  TROCPS 
SECTOR 

CONTRY  12345678  AVG 

1  26.63  30.06  29.57  31.  (H  27.63  28.98  28.90  32.31  29.2 

2  26.15  28.41  28.58  27.20  27.23  0.00  0.00  24.72  27.0 

3  0.00  0.00  0.60  0.60  0.00  6.00  27.91  24.85  26.0 

AVG  26.20  29.24  28.90  28.01  27.34  28.92  28.56  24.84  27.9 


AVER4GE  HAGER  RS3JIRED  PER  DAY  PER  1000  DOGAT  TROCPS 
SECTOR 

OCLNTRY  1  2  3  4  5  6  7  8  AVG 

1  22.68  26.81  25.78  29.84  22.42  22.50  24.85  0.00  24.6 

2  22.63  22.56  22.57  22.61  22.51  0.00  0.00  22.59  22.5 

3  0.60  0.00  0.00  6.00  9.00  0  00  22.67  22.67  22.6 

AVG  22.84  24.68  23. 35  24  08  22.48  22.58  24.27  22.61  23.3 


AVERAGE  HAGER  RS3JIRED  PER  DAY  PER  1000  OCFPS  TROCPS 
SECTOR 

CONTRY  1  2345678  AVG 

1  31.84  31.25  31.80  31.63  30.96  31.58  31.54  32.00  31.4 

2  30.94  30.32  31.40  30.62  30.06  0.00  0.00  30.03  30.5 

3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 .00  31.53  .30.51  31.0 

31.05  31.08  31.50  30.83  30.30  31.40  31.21  30.19  31.0 


AVERAGE  HAGER  fRBUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVER  AFWr'  TROCPS 
SECTOR 

CCLNTRY  1  2  .3  4  4  k  *7  a 


(WV101  CENT) 


- sjfcrting  data 


AVERAGE  MWER  CMAT  TTOCPS  USING  Ml 7  EACH  Or 

sancR 


oontry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

5364.05 

35566.32 

10562.61 

10379.93 

10666.45 

41187.15 

31773.15 

0.00 

145551.6 

2 

44643.73 

29794.46 

29616.75 

3B602.72 

29794.48 

0.00 

0.00 

53431.80 

217183.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9640.12 

24622.81 

34471.9 

TOTAL 

50307.29 

65362.81 

39199.36 

46062.66 

40460.93 

41187.15 

41622.27 

78054.50 

307206.9 

AVERAGE  NLWER  OTPS 

TROTS  USING  Ml 7  MAS<S  EACH  OY 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2732.31 

36680.23 

10868.00 

5797.80 

9743.72 

56441.04 

24713.60 

180.48 

146656.9 

2 

16446.55 

36294.67 

32995.25 

21232.63 

26163.46 

0.00 

0.00 

15774.78 

148907.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8332.74 

7289.45 

15602.1 

TOTAL 

18678.86 

72974.90 

43863.26 

77830.22 

35907.12 

56441.04 

33046.34 

23224.70 

311166.4 

COLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NLWER  TVR  MW  TROTS  USING  M17  MASKS  EACH  OY 

ScXvILH 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

3121.31 

35042.50 

11518.94 

6219.99 

9350.72 

58954.03 

25859.91 

1485.00 

151552.4 

2 

21068.84 

34412.35 

33999.78 

21694.55 

22098.46 

0.00 

0.00 

9395.98 

142669.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

8385.84 

4329.93 

12715.7 

total 

24190.15 

89464.85 

45518.70 

27914.54 

31440.21 

58954.03 

34245.75 

15210.92 

306938, 1 

AVERAGE  NEWER  CF 

CCWAT 

TRIPS  HAVING  TYPE  Ml 7  MA9<S  SLRVIVING  ATTACKS  FRO  NfB  CHEMICALS 
SECTOR 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

e.ae 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLWER  CF 

OTPS 

TRIPS  HAVING  TYPE  Ml  7  MA9<S  SLEWING  ATTACKS  FRO  NPB  CKMICALS 
SECTOR 

CGLNTRF 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NEWER  CF  TVP  MW  TROT’S  HAVING  TYPE  M17  MA9CS  SLRVIVING  ATTACKS  FRO  NPB  CHEMICALS 

SgITCR 


OONTRY  1  2  3  A  5  6  7  8  TOTAL 


1 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

e.ae 

0.00 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 
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AVERAGE  MASER  OF  M10A1  F1LTB?  GLISTERS  REQJIRED  PER  DAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

96.70 

356.23 

118.47 

51.83 

195.79 

719.46 

382.47 

3.91 

1923.8 

2 

682.96 

466.66 

440.16 

466.04 

456.05 

0.00 

0.00 

811.95 

3316  2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

140.67 

374.17 

523.8 

TOTAL 

700.66 

813.29 

568.63 

516.87 

653.84 

719.46 

642.13 

1190.03 

5763.9 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY 

PER  '000 

TROOPS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.46 

2.96 

3.22 

2.16  5.46 

3.99 

4.13 

2.28 

3.8 

2 

6.50 

3.88 

3.95 

5.18  4.79 

0.00 

0.00 

7.66 

5.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

4.72 

7.70 

6.5 

AVG 

6.40 

3.43 

3.77 

4.53  4.97 

3.90 

4.26 

7.61 

4.7 

AVERAGE  MASER 

REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  CCASAT 

TROOPS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

10.33 

6.38 

7.39 

3.40 

10.64 

10.46 

8.32 

0.00 

8.4 

2 

10.32 

10.41 

10.42 

’0.31 

10.38 

0.00 

0.00 

10.30 

10.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.33 

10.33 

10.3 

AVG 

10.32 

8.39 

9.67 

8.91 

10.46 

.  10.46 

S.82 

10.31 

9.6 

AVERAGE  MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  CORPS 

TROCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 
-r  5 

6 

7  , 

8 

AVG 

1 

1.06 

1.44 

1.04 

1.14  1.84 

1.04 

1.01 

1.33 

1.1 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.13 

0.72 

0.26 

0.24  3.40 

1.03 

0.75 

0.01 

0.3 

AVERAGE  MASER  RS3JIPED  PER  DAY  PER  1080  THR  AAVT  TROOPS 
SECTOR 

COUNTRY  12  3  4  5  S  7  8  AVR 


(Wlffi  CCNT) 


■SUPPORTING  DATA 


AVERAGE  NLAGER 

OCAGAT  TRIPS  USING  W24  MASS 

EACH  DAY 

ssnts 

OCUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

231.85 

1073.64 

346.41 

228.31 

519.96 

1833.39 

1101.72 

0.00 

5395.0 

2 

1962.79 

1270.54 

1218.58 

1356.12 

1270.54 

0.00 

0.00 

2357.28 

9449.8 

3 

a.ee 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

434.52 

ieee.30 

1520.8 

TOTAL 

2214.44 

2344.18 

1566.99 

1578.43 

1798.52 

1833.39 

1596.24 

3443.58 

16365.7 

AVERAGE  NLAGER 

CUPS 

TRIPS  USING  K24  MA*S 

EACH  UAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

42.99 

1407.30 

256.77 

142.96 

492.85 

1373.20 

595.49 

0.00 

4313.3 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ea 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

42.99 

1407.30 

258.77 

142.95 

492.85 

1373.20 

585.49 

0.00 

4313.3 

AVERAGE  NLAGER  TW  AfVT  TRIPS  USING  M24  UASCS  EACH  DAY 

sanoR 

COUNTRY 

1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

21.09 

421.17  97.31 

59.40 

118.33 

531.99 

232.62 

0.00 

1481.9 

2 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

21.09 

421.17  97.31 

59.40 

118.33 

531.99 

232.62 

0.00 

1481.9 

AVERAGE  NLAGER  CF 

C06AT 

TRIPS  HAVING  TYPE  M24  MASCS  SLR/IVINC  ATTACKS  FTOA  NPB  OEMICALS 
SffiTUR 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLAGER  CF 

CORPS 

TRIPS  HAVING  TYPE  VC4  MA9<S  SURVIVING  ATTACKS  FRM  NPB  OEMICALS 
SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.0 

COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL  . 


AVERKZ  NUGER  CF  T>R  A»fY  TRIPS  HAVING  TYPE  U24  MASKS  SURVIVING  ATTAOS  FROM  NPB  OEMICALS 


sector 


1 

2 

3 

4 

5 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

S.0C 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

7 

8 

TOTAL 

0.90 

9.00 

9.00 

0.0 

9.90 

0.00 

0.00 

0.0 

9.90 

0.00 

0.00 

0.0 

9.90 

0.09 

0.90 

0.0 
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0*182  CENT) 

AVERAGE  HABER  CXiAT  THXPS  USING  M2S  MAS<S  EACH  QAY 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2210.64 

7304.00 

2606.21 

986.24 

4542.22 

17233.78 

9470.93 

0.00 

44627.1 

2 

10506.03 

12471.04 

11286.09 

12601.12 

12471.04 

0.00 

0.00 

22001.26 

90036.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4055.52 

10138.80 

14194.3 

TOTAL 

20716.67 

19865.12 

14672.30 

13590.36 

17013.25 

17233.78 

13526.46 

32140.06 

148758.0 

GGLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  HAGER 

3 

CCFFS 

4 

THXPS  USING  U2S  MASS  EACH  QAY 

ssttcr 

5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

32.43 

iS6.77 

98.26 

65.80 

87.43 

478.71 

194.10 

7.52 

1251.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

32.43 

286.77 

98.26 

65.80 

87.43 

478.71 

194.10 

7.52 

1251.0 

AVERAGE  HAGER  TVfl  MW  THXPS  USING  M23  MASKS  EACH  QAY 

SSTTCR 

00LKTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

62. 17 

74.07 

65.24 

71.29  112.96 

132.55 

119.12 

109.80 

747.2 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

010 

TOTAL 

62.17 

74.07 

66.24 

71.29  112.96 

132.55 

119.12 

109.80 

747.2 

AVERAGE  HAGER  OF  C&6AT  THUS  HAVING  TYPE  U25  MA3<S  aJMVlfC  ATTACKS  FFCM  NFB  CHEMICALS 

shttcr 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  OF  CORPS  THXPS  HAVING  TYPE  NC5  MASS  SLF/TV1NC  ATTACKS  FHH  NFS  CHEMICALS 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

9.0 

TOTAL 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  CP  TH?  MW  THXPS  HAVING  TYPE  M25  MASKS  SLP/TVING  ATTACKS  FROM  NFS  OBUICAJLS 

SECTOR 


CQLNTRf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0 .  fl0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.ai 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  FCK  TOR  QMS  4fi  TKCUEX  00 


AVERAGE  HABER  OF  VCMAI  SON  DBXMTAMINATIOA  ICTS  RB3JIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATTUE 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

SETCR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

197.37 

«2.5e 

376.80 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

1036.7 

2 

863. 13 

S35.ee 

796.63 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

2134.8 

3 

0.00 

e.ae 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

ieee.se 

987.67 

1173.43 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 

3171 .5 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PB?  1000  TRIPS 

OSLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

S 

6 

7 

8 

AVG 

1 

14.71 

3.80 

10.24 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

2.0 

2 

7.84 

4.34 

7.14 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

3.4 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0  00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.e 

AUG 

8.44 

4.21 

7.91 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

2.6 

AVERAGE  AUGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

cneAT 

TROCPS 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

22.75 

9.S6 

21.11 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

4.5 

2 

11.41 

10.76 

12.80 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

5.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVG 

12.61 

10.16 

14.83 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

4.6 

AVERAGE  AUGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1080 

CCRPS 

TROCPS 

OOWRY 

1 

2 

3 

SBCGR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

7.89 

1.01 

7.70 

e.ee  e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

2 

2.71 

1.57 

7.30 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

2.2 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

0,08  0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

3.29 

1.29 

7.40 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

1.5 

AVERAGE  AUGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AFLAT  TRIPS 

COWRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

e.ee 

0.00 

6  30  0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 
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- slfpcrtim;  data 


AVERAGE  NLACER  C F  COBAT  TRIPS  SLR9TVTKD  ATTACKS  FR3A  UOIID  MMCALS 
SECTOR 


CDLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

179.28 

423.25 

268.10 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

681.7 

2 

7SS.17 

473.66 

544.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1768.7 

3 

0.00 

0  00 

0  00 

0.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

934.56 

696.93 

830.02 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2661.5 

COMTRY 

1 

AVERAGE  NU6ER  OF 

2  3 

CORPS  TRIPS  SLRVIVIfG  ATTACKS  FRK  UO!ID  O&CCALS 
S82TCR 

4  5  6  7  8 

TOTAL 

1 

17.96 

38.34 

87.70 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

145.0 

2 

47.96 

61.40 

255.71 

0.03  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

365.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

65.S4 

100.74 

343.40 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

510.0 

AVERAGE  HA6ER  CT  TVR  AfWT  TRIPS  SLAMVIKC  ATTACKS  FTQA  UOiID  OEM1CALS 

sano? 


COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.C 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESULTS  fCR  W104 
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AVERAGE  HAGER  CP  OUflCAL  TOTETM!  GAROJTS  R83JIRED  PCR  EACH  DAY  CP  BATTLE 


SECTOR 


G3LNWY 

1 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1863.1® 

38060® 

2840.18 

1330.09 

2017.67 

8017.19 

380.71 

37.27 

28872.4 

2 

6314.91 

6129.30 

6948.38 

4667.51 

4648.76 

12.0® 

13.80 

5624.13 

34356  0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

2377.77 

4054.04 

6432.6 

TOTAL 

8168.30 

11935.3® 

1786.56 

8018.20 

0806.43 

8629.  t9 

7421.23 

9736.24 

67964.0 

AVERAGE 

AUGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1080 

TR0EP5 

S8CT0R 

CONWY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  . 

am; 

1 

138.16 

40.78 

77.20 

56.16 

56.20 

44.32 

32.96 

33.33 

53.3 

2 

60.08 

51.98 

62.32 

51.80 

50.73 

33.33 

33.33 

33.06 

56.1 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

74.93 

E0.44 

80.0 

AC 

08.91 

30.37 

06.01 

52.72 

32.24 

44.4® 

38.38 

62.29 

56.0 

AVERAGE  AUGER  REQUIRED  PER  QAY  PER  1000  CCM0AT 

TOPS 

CONWY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  3 

0 

7 

8 

am; 

1 

76.31 

57.46 

77.96 

33.33  33.63 

49.23 

30.00 

0  00 

56.0 

2 

34  47 

56.87 

66.18 

44.04  44.28 

0.00 

33.33 

41.30 

40  9 

3 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00  0.60 

0.00 

36.36 

36.  sr. 

36.3 

AC 

30.81 

36.26 

00.31 

41.86  40.73 

40.23 

36.37 

46.93 

52.1 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  QAY  PER  1 

060  CCRP5 

TOPS 

CONWY 

1 

2 

3 

SETUP 

4  5 

0 

7 

a 

AC 

1 

382.51 

47.94 

90.40 

96.64  71.37 

48.73 

S3 .86 

33.33 

92.3 

2 

96.10 

38.90 

78.  G0 

73.81  66.43 

33.33 

33.33 

101.70 

74.9 

3 

0  38 

0  06 

6.00 

8.00  0  00 

0.00 

123.92 

200.77 

160.3 

AC 

129.47 

33.32 

83.71 

78.94  67.01 

48.93 

78.58 

131.80 

73.4 

CONWY 

1 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  QAY  PER 

SECTOR 

2  3  4  3 

1000  TAR  ARMY  TOPS 

6  7 

8 

am; 

1 

111.56 

38.94 

34.70 

36.77  4J.81 

37.32 

37.13 

33.33 

41.7 

2 

47  40 

40  32 

42.10 

44.77  44.40 

0.00 

0. 00 

30.27 

44.4 

3 

0  00 

0  00 

0  09 

0.00  0.00 

0  96 

37.03 

100  57 

72.1 

AC 

56.98 

30.72 

46.31 

47.51  44.26 

37.52 

41 .90 

98.37 

44.2 

g 


i 


w 


* 

r** 


?52 


(W104  OtM) 


- slptcrtim;  data 


AVERAGE 

C064T 

TRCCP  STRDCTVt  FOT  DAY  CF  BATTLE 

SETTER 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

7883.56 

44257.23 

13884. 98 

11505.48 

15861.19 

80778.46 

42819.32 

8.00 

196890.1 

2 

96201 .00 

44018.00 

42258.00 

46124.00 

44123.00 

0.00 

54.00 

78648.00 

320625.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14464.00 

36210.00 

50684.0 

TOTAL 

74084.56 

98275.23 

50853.96 

58719.48 

58864.19 

80778.46 

57157.32 

113068.00 

568008.1 

oowry 

1 

AYERACE  NLMXR  CF 

2  3 

CO0AT  TRTPS  SLIMY!  NS  ATTACKS  FROI  UOJID  0641 CALS 
SECTCR 

4  5  8  7  8 

TOTAL 

1 

179.30 

423.25 

289.10 

0  00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

891.7 

2 

756.17 

473.88 

540.32 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

1789.7 

3 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

934.56 

886.93 

830.02 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2861.5 

AVOTACE 

0065  TR03>  STPOCTVI  POT  QAY  CF  BATTLE 

COWRY 

1 

2 

3 

SECTCR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

2336.88 

30125.30 

11383.67 

8108.39  10481.21 

58563.17 

28120.73 

188.80 

156328.3 

2 

17718  43 

39131.18 

36828.79 

23118.39  29007.75 

308  00 

380.00 

17508.06 

162229.5 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

000  0.60 

0.00 

8808.88 

7843.32 

16752.2 

TOTAL 

20863.31 

78250.47 

48422.48 

29225.78  38488.98 

58823.17 

35288.82 

25648.37 

334310.1 

COWRY 

1 

ALOTMX  MJ«R  OF 

2  3 

CXFPS  TROOPS  9JMVIN3  ATTACKS  FROA  IICUID  Q6ATCALS 
SBCTCR 

4  5  8  7  8 

TOTAL 

1 

17,98 

38.34 

87.39 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

146.0 

2 

47  96 

81.40 

256.71 

0.00  0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

385.0 

8.00 

0.00 

0.90 

0.00  0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

85.9* 

100.74 

343.40 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

510.0 

COLWRY 

1 

2 

AVERAGE  TVR  #*#  TROOT  STPE7CTH  POT  QAY  OF  BATTLE 

shot* 

3  4  5  8  7 

6 

TOTAL 

1 

3196.29 

35842  63 

11702.94 

8346  85  9647  77 

58754.12 

26231.36 

1530  00 

133850.9 

2 

21195.99 

34763.77 

34214.74 

21884.77  22411.95 

0.00 

0.00 

9638.00 

144089.7 

3 

0.00 

0  00 

e  00 

0  00  0  00 

0  00 

8440  08 

4441.92 

12982, 0 

TOTAL 

24382.28 

70486  88 

46817.88 

28210.82  3TW.72 

58754. 12 

34871 .44 

15610.91 

310922.6 

COWRY 

1 

AVERAGE  HA6OT  CF  TUT  AfVT  TRCCPS  SJMY1N5  ATTACKS  FR3A  LIOJID  0641  CALS 
SECTOR 

2  3  4  5  S  7  8 

TOTAL 

1 

0  00 

6  00 

0  00 

0  90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  0 

2 

9  90 

0.00 

9.00 

0  90 

0.00 

e  30 

9.00 

0.90 

0  0 

3 

9.00 

0  30 

0.00 

0  * 

0.00 

e  « 

9.60 

0.00 

0.0 

TTTAL 

0.90 

0.00 

a  00 

0  30 

0.00 

0.00 

9.00 

9.00 

0.0 

RESJ.TS  FCR  wrtas  FCR  OYS  46  TVRCUGH  » 


AVERAGE  NLVEER  CF  OBflCAL  PFCTETIVE  BOOTS  RB3JIRE)  FCR  ENX  OY  OF  BATHE 

caMwr 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

2364. 76 

16346.38 

4241.77 

2266.91 

3385.30 

14877.98 

8647.57 

122.71 

46247.4 

2 

16319.23 

16621.46 

11196.16 

8166.08 

8488.40 

25.71 

29.57 

9662.66 

58442.5 

3 

6.06 

a. ee 

6.66 

6  66 

0.66 

6. 00 

3586.64 

bVK  Ort 
gWm.QD 

9492.7 

TOT*. 

12683.94 

26661.79 

15437.86 

16386.96 

11873.78 

14663.76 

12263.88 

15696.81 

114182.7 

AVERAGE  HABER  REJJIRED  PER  OY  PER  1066  TRIPS 

C0LN1RY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVC 

1 

178.25 

88.88 

115.29 

94.28  94.36 

82.61 

91.06 

71.43 

91.4 

2 

98.17 

96.68 

166.41 

86.96  68.84 

71.43 

71.43 

91.16 

93.2 

3 

e.ee 

6.66 

e.ee 

6.66  6.66 

6.66 

113.63 

121.34 

118.1 

AVG 

167.61 

88.47 

164.16 

96.81  90.53 

82.59 

96.48 

166.38 

94.1 

AVERAGE  NLA6ER  RBXURBD  PCT  OY  PER  1660  CQrBAT 

TRIPS 

CONTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVC 

1 

114.61 

95.34 

116.66 

71.43  91.73 

87.32 

94.09 

e.ee 

93.1 

2  ■ 

92.56 

93.16 

183.26 

82.13  82.36 

0.66 

71.43 

79.66 

88.0 

3 

0.00 

6.66 

e.ee 

6.66  6.66 

0.66 

93.66 

93.66 

93.6 

AVC 

94.91 

94.36 

166.46 

79.94  84.85 

67.32 

93.96 

84.82 

96.2 

AVERAGE  HABER  RECUIWD  PfR  OY  PER  1666  CORPS 

TRIPS 

OOLNTWr 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

426.66 

86.63 

137.49 

136.74  169.48 

84.83 

161.96 

71.43 

166.6 

2 

134.19 

96.79 

116.76 

111.76  163.52 

71.43 

7"  .43 

139.79 

113.0 

3 

0.66 

e.ee 

6.66 

e.ee  e.ee 

0.60 

162.62 

238.86 

198.4 

AVC 

167.57 

91.41 

121.60 

118.94  168.16 

84.75 

116.83 

169.98 

111.5 

AVERAGE  HABER  PB3JIRED  PER  OY  PER  1000  TVR  M=Uf  TRIPS 

OCLNTWT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

149.84 

77.04 

92.79 

95.67  81.96 

75.61 

75.24 

71.43 

79.8 

2 

85.38 

78.52 

86.26 

82.86  82.58 

0.00 

0.00 

97.36 

82.5 

3 

3.06 

3.36 

0  06 

3.66  6.06 

0.00 

95.13 

138.97 

110.2 

AVG 

93  98 

77.82 

83.41 

85.61  82.38 

73.61 

80.06 

106.66 

82.3 

- 91FPCHTIFC  OTA - 

SEE  W/104  FCR  SLffCRTIKJ  OTA 
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RESULTS  FOR  W106A  RS  DATS  48  THOUGH  80 


AVERAGE  HAGE R  CF  OBCCAL  PROTECTIVE  25  MIL  GLOBES  REQUIRED  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


SECTOR 


CELNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1182.35 

5170.19 

2120. as 

1133.46 

1092.65 

7439.99 

4323.84 

61.36 

23123.7 

2 

5150.62 

5310.70 

5506.06 

4050.04 

4244.24 

12.86 

14.79 

4831.00 

29221.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1793.32 

2953.04 

4748.3 

TOTAL 

6341.97 

i0480.ae 

7718.93 

5183.50 

5036.89 

7461.85 

6131.94 

7846.48 

57091.3 

AVERAGE 

HAGER  REQUIRED  PER  DAY 

PER  1900 

TRXPS 

S8CTTR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

88.13 

43.44 

57.65 

47.13  47.15 

41.31 

46.53 

35.71 

46.7 

2 

40.09 

46.04 

50.21 

44.96  44.42 

35.71 

35.71 

46.58 

48.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

58.51 

80.77 

59.0 

AVC 

53.51 

44.23 

52.06 

46.41  46.17 

41.29 

48.24 

50. 19 

47.0 

AVEWCE  HAGER  RBOJIRED  PGR  DAY  PER  1 

000  aaacr 

TR0CP5 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sancR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

57.30 

47.77 

58.03 

36.71  46.86 

43.00 

47.06 

0.00 

40.5 

2 

48.28 

46.56 

51.64 

41.07  41.19 

0.00 

36.71 

36.80 

44.0 

3 

0.00 

0» 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

46.83 

48.83 

48.8 

AVG 

47.46 

47.18 

53.20 

39.97  42.42 

43.66 

40.96 

42.01 

46.1 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  OCRPS 

TR0B>S 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

210.30 

43.02 

68.75 

68.37  54.73 

42.41 

50.99 

36.71 

50.3 

2 

87.10 

48.39 

58.36 

56.85  51.78 

36.71 

36.71 

69.90 

58.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06  0  00 

0.00 

81.01 

119.43 

99.2 

AVG 

83.78 

46.71 

60.90 

58.47  52.56 

42.37 

50.33 

84.90 

56.7 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  OY  PER  1000  T>*  ARN  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

6 

AVG 

1 

74.82 

38.52 

46.40 

47.53  40.95 

37.81 

37.S2 

35.71 

39.9 

2 

42.79 

39.31 

40.10 

41.43  41. a 

0.00 

0.00 

48.88 

41.2 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

8.00 

47.56 

99.48 

56.1 

AVC 

48.99 

38.91 

41.79 

42.80  41.19 

37.81 

40.04 

53.33 

41.1 

■suppcrtim;  data 


SEE  W104  FOR  SLFPCRTTM3  DATA 
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RESULTS  FCR  W106B  FCR  DAYS  46  THCUGH  SB 
*8* CE  HAGER  OF  OBflCAL  PROTECTIVE!  14  MIL  GLOXS  REDIRED  FOR  E>OI  DAY  OF  BATTLE 


sa 


SETCR 


0CLN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

SB91.SB 

49125.38 

14032.23 

10187.63 

15747.80 

72227.87 

37934.28 

859.00 

206805.8 

2 

47277.40 

40816.41 

44028.82 

37741 .31 

41615.55 

180.00 

207.00 

50931.73 

270646.3 

3 

8.BB 

0.06 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

12602.91 

23368.91 

35971.8 

TOTAL 

53368.07 

97741.00 

5S6S0.ee 

4792B.94 

57363.43 

72407.87 

50744.19 

75209.64 

513424.0 

AVERAGE  MJbGER  RBIfIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 


M 

B 


sghor 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AMS 

1 

454.03 

412.73 

307.71 

423.59 

438.60 

401.86 

390.43 

500.00 

408.7 

2 

440.78 

412.31 

304.05 

416.80 

435.57 

500.00 

500.00 

400.90 

431.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

397.15 

400.80 

447.0 

AMS 

480.20 

412.52 

395.56 

419.88 

438.41 

401.25 

399.19 

401.17 

423.1 

M3VGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  C08AT 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00  500.00 

500.00 

500.00 

0.00 

500.0 

2 

500.00 

500.00 

500.00 

500.60  500.00 

0.00 

500.00 

500.00 

500.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

500.00 

5 00.00 

500.0 

/MS 

500.00 

500.00 

50B.00 

500.00  560.00 

500.00 

500.00 

5 00.00 

500.0 

AVERAGE  HAGER  RE3JIRED  PER  DAY  PER 

1000  OTPS 

TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

392.04 

353.25 

332.24 

346.20  375.48 

3E0.46 

201.29 

506.00 

342.9 

2 

379.01 

353.94 

330.01 

340.30  374.00 

500.00 

500.00 

413.09 

3S0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

278.40 

411.72 

341.6 

AC 

380.62 

353. SB 

330.50 

342.02  374.45 

357.32 

282.80 

413.30 

351.2 

AVERAGE  WAGER  SS3JIRED  PER  DAY  PER  1000  THR  ARMY  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sanoR 

4  5 

6 

7 

8 

AMS 

1 

305.39 

309.86 

341.74 

356.55  466.20 

314.86 

353.57 

506.00 

38G.5 

2 

352.06 

366.97 

331.36 

334.35  386.30 

0.00 

0.00 

448.80 

360.1 

3 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

344.51 

446.80 

380.5 

AMS 

356.43 

368.33 

334.01 

339.35  393.85 

344.86 

351.46 

453.81 

360 .2 

256 


(w/ieffl  axr) 


- 9LPP77TIHC  DMA 


OGLHTRY 

1 

2 

AVERAGE  HU6ER  CF  CQflAT  TRCCPS  LOCATED  AT  HEP  HALS 
SECTOR 

3  4  5  0  7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

8.0" 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

OCLMTRY 

1 

2 

AVERAGE  HUGER  OF  034=5  TR03=S  LOCATE)  AT  HOSPITALS 
SECTOR 

3  4  5  8  7 

8 

TOTAL 

1 

250.43 

5741.80 

1911.42 

927.40  1306.  S2 

8550.00 

5712.97 

0.00 

24400.4 

2 

2143.57 

5715.40 

5S54.5B 

3688.80  3852.38 

0.00 

0.00 

1521.74 

22F77.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1952.04 

701.28 

2853.3 

TOTAL 

2304.00 

11457  00 

7888.00 

4617.00  4060.00 

8550.00 

7885.00 

2223.00 

49731.0 

OOLNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NUL6B?  CF  TVR  A«AT  TRCCPS  LOCATED  AT  HOSPITALS 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

386.33 

4646.00 

1862.13 

910.33  805.59 

9270.00 

3838.46 

0.00 

21778.4 

2 

3136.67 

4624.40 

5789.87 

3821.87  2503.42 

0.00 

9.00 

493.56 

20148.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08  0.00 

0.00 

1311.54 

227.44 

1538.9 

total 

3502.00 

9270.00 

7822.00 

4632.00  3399.00 

9279.00 

5150.00 

721.00 

43466.0 

SEE  W104  FCR  SLFPORT&C  DMA 


.  RESULTS  RCR  WV100C  FOR  CAYS  46  TVTOXH  80 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


AVERAGE  MJtSER  0 T  OBGCAL  FTOTHTTIVE  7  VOL  GLOES  REUIRED  FOR  EACH  CAY  Cf  BATTLE 

SECTOR 

1  2  3  4  5  6  7  8 

616.76  16387.20  3783.55  1837.73  2202.21  17820.00  9551.42  0.06 

5279.24  16339.80  11724.45  7311.27  6155.79  0.00  0.00  2015.30 

0.00  0.00  0.00  0.e6  6.00  0.06  3263.58  928.70 

5896.00  20727.00  15488.00  9146.00  8358.00  17820.00  12815.00  2944.06 


AVERAGE  MASER  REUIRED  PER  CAY  PS?  1600  7RCCF5 
SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

46.97 

50.22 

87.27 

87.89 

102.29 

106.15 

76.41 

61.14 

61.34 

64.43 

98.95 

0. 60 

100.57 

0.00 

3 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.06 

6.00 

162.86 

AUG 

49.74 

87.48 

104.44 

80.14 

63.56 

96.75 

166.81 

AVERAGE  Muse*  REQUIRED  PER  CAY  PST  1000  OOfiAT 

TROOPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

6.06 

6.66 

2 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

6.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.66 

0.06 

AUG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0,00 

AVERAGE  MASER  RED  WED  PER  CAY  PER  1000  (XWS 

TROOPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

107.10 

146.75 

167.78 

151.80 

124.54 

143.55 

218.71 

2 

120.96 

146.06 

169.96 

159.61 

125.91 

6.06 

0.00 

3 

AUG 

0.00 

119.38 

0.00 

146.40 

9.00 

106.44 

6.00 

157.98 

0.00 

125.55 

0.00 

142.68 

221.90 

217.20 

AVERAGE  MUVSER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1600  TVR  AHtff  TR0CP5 

SECTOR 

OXNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- suffcrtin;  qata 

SEE  W194  AM)  W105  FOR  SLS=CRTIN3  CATA 


TOTAL 

46178.8 

42825.8 
4192.2 

93197.0 


RESULTS  FOR  W/107  TOR  DVYS  46  THROUGH  SB 
AVERAGE  NA6ER  CP  VC  HTDS  RSGUIR ED  ftR  EACH  DAY  CP  BATTLE 


1 

73.20 

00.19 

78.10 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

6.00 

216.5 

2 

0.00 

34.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

54.6 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

73  20 

119.99 

78.10 

e.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

271.3 

AVERAGE  NLAGET  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

AVG 

1 

5.46 

0.55 

2.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.4 

2 

0.00 

0.46 

0.00 

6.00 

0.00 

6.00 

6.00 

0.00 

0.0 

3 

6.00 

6.06 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.62 

0.51 

0.53 

6.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.2 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  QAY  PET  1000 

COGAT 

TOPS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

9.20 

1.46 

5.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.0 

2 

0.00 

1.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

a.e 

AVG 

0.96 

1.35 

1.2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.4 

AVERAGE  MJ>«R  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS  TOPS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

AVG 

$ 

1 

0.31 

0.01 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

v\0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.» 

0.00 

0.0 

AVG 

9.04 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

e.n 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MAGER  REQUIRED  PER  QAY  PER  1000  7VR  MUf  TOPS 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

T..00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

<>.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

a.  00 

0.0 

(WV107  OCNT) 


-9LFPCRTING  DATA 


AVERAGE  HUGER  OF  C08AT  TOPS  HAVING  TrPE  W25  MASS  SJMVING  ATTACKS  FRCM  UOI1D  OBGCALS 

SSOTCR 


cowry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

i 

72.56 

64.60 

77.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.38 

54.60 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

54.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

72.56 

119.60 

77.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

269.3 

AVERAGE  AUGER  OF  CORPS 

TOPS  HAVING  TTPE  kC5  MASS  3-PVTVTNG  ATMOS  TtM  LIQUID  OBdCALS 
SECTOR 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.72 

0.39 

0.87 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

1.9 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.72 

6.39 

0.87 

0.00 

0.00 

6.0S 

0.00 

0.00 

1.9 

AVERAGE  HAGER  OF  TVR  ARMY  TOPS  HAVING  TYPE  M25  MASKS  9LKVTVINC  ATTACKS  FRCM  UOIID  OBdCALS 

sancR 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

"  H 
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OOLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


RESULTS  R 3?  W10B  RP  DAYS  46  THOUGH  SB 
AVSUGE  HAGER  CF  MM2  HXDS  RSUIRED  R3?  E JOi  DAY  OF  BATTLE 
ssttcr 

3  4  3  6  7 

273.93  0.0B  0.20  0.00  0.00  < 

373.36  0.00  0.00  0.00  0.00  < 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ( 

B47.33  0.00  0.00  0.00  0.00  ( 


total 

734.4 

1437.9 

0.0 

2192.3 


AVfRACE  RACER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TR23=S 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


sants 

4  5 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 


AVERAGE  RACER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  COCAT  TROCPS 


CCLN1RY 

1 

2 

3 

AVG 


SETTER 
4  3 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00  6.00 

0.00  0.00 


AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  COPS  TOPS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

a 

AVG 

.V.*i 

7.39 

0.97 

7.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

0.00 

0.77 

3.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.4 

V*-: 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

Nv . 

0.06 

0.(17 

8.31 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

1.1 

.;-v< 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AfWT  TOPS 

SECTOR 

Ssa 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

VA, 

% 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

000  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

jjj&ssii 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

lnss:i« 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

V  V  v"  •»  • 
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(wiee  ocm) 


- slpfcrtin;  data 


AVERAGE  MACSR  OF  COfiAT  TRIPS  HAVUC  TrPC  M17  U49CS  SLR/IVIN5  ATTAOCS  FRK  UOJID  OOflCALS 


OaKTRY 

1 

2 

3 

SE7TCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

82.24 

343. 2B 

180.75 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

515.2 

2 

521.07 

313.01 

304.96 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1199.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

003.31 

0G6.29 

564.70 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1814.3 

AVERAGE  AUGER  C F  CCR=S  TROCPS  HAVIN3  TYPE  Ml?  MA»S  SU0/IVING  ATTACKS  FRJA  UOJID  CHBAICALS 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SSTTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

17.26 

37.76 

84.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

139.2 

2 

0.00 

30.24 

208.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

238.8 

3 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

17.28 

68.00 

292.82 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

378.0 

AVERAGE  NLV6ER  OF  TVR  ARrfT  TRIPS  HAVTN3  TrPE  Ml  7  MA3<S  SLRVIVIM;  ATTAOCS  FRJA  UOJID  OBUICAlS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  . 

sarrcR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

y 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

/ 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

C.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

i 
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RESULTS  FCR  W100  fCR  OATS  46  TVR3JGH  SB 
AVERAGE  RACER  OF  W  HXDS  R8UIRED  FCR  EXX  DAY  CF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

is.  r. 

1.98 

19.71 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

5.74 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAL 

19.11 

7.73 

19.71 

0.00 

0.00 

TOTAL 
48. a 
5.7 
0.0 
40.5 


OOLNTRY 

1 

2 

5 

AVC 


AVERAGE  NLACER  REQUIRED  PER  QAY  PEP  1000  THXPS 

sector 

3  4  5  6' 

0.54  0.00  0.00  0.00  0 

0.00  0.00  0.00  0.00  0 

0.00  0.e0  0.00  0.00  0 

0.13  0.00  0.00  0.00  0 


AVERAGE  RACER  RS3JIRED  PER  DAY  PEP  1000  CO-CAT  TRCCPS 


SECTOR 

1  »  « 

00LN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

2.42 

0.02 

1.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

BilyJ 

2 

0.00 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.26 

0.08 

0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERLi  RACER  REQUIRED  PER  QAY  PER  1000  CCFPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVC 


SECTOR 
4  5 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

AVC 


AVERAGE  RACER  REQUIRED  PER  QAY  PER  1000  TVR  MW  TTODPS 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

00  0.00  0  00  0.00  8.00  0.00 

30  0.00  0.00  0.00  0,00  0.00 

30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


•TV*  Vu*  -Ji  ’j.  o  *.*  V77 /.  /•;  • 


f  tvw.-c*  -t*  :<v  .mv  .<*  *  • . 


(write  cent) 


- slffcrtikc  data - 


AVERAGE  NJfiER  OF  CafiAT  TROOPS  HWIKG  TYPE  K24  MA9S  SLftOVIhC  ATTACKS  FROM  UOUID  O&flCALS 


COUNTRY 

1 

2 

5 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

e 

TOTAL 

1 

19.11 

6.99 

17.29 

0.06  6.00 

0.60 

0.00 

0.00 

37.2 

2 

0.00 

5.74 

0.00 

0.00  6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.7 

3 

@00 

6.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

19.11 

6.04 

17.29 

e.00  e.ee 

6.00 

0.00 

0.00  . 

43.0 

AVERAGE  NLV6ER  OF  CORPS  TROOPS  HAVTK3  TYPE  VC4  MASS  S-P/TVlhC  ATTACKS  FROA  UOJID  OOAICALS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

1.09 

2.42 

6.06  8.00 

0.00 

0.00 

0.05 

3.5 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.06 

0.60 

0.00 

0.06 

0.0 

3 

0.06 

6.00 

0.00 

6.06 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.6 

TOTAL 

0.60 

1.00 

2.42 

0.06 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.5 

AVERAGE  MACEP  OF  TVR  ARAY  TROOPS  HA'TTC  TYPE  k04  M»9<S  SUVMNG  ATTACKS  FROA  UOJID  O&flCALS 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

6.00 

0.00 

0.06 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

6.00 

e.ee 

0.00 

14.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.0B 

0.00 

0.00 

0.00 

6.0 

TOTAL 

6.00 

0.00 

6.00 

e.es 

0.00 

6.00 

o.e0 

0.00 

0.0 
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RESULTS  PCR  W112 


FOR  DAYS  *6  TVTCLGhI  68 


AVERAGE  HABER  C T  BOOS  OF  he  OB11CAL  DETECTOR  PAPER  RBXIIRED  FOR  &CH  CAY  OF  SATTLE 


country 


SETTER 


265 


1 

2334.67 

2363.72 

2364.62 

1152.00 

1344.00 

3284.00 

2ses.ee 

e.ee 

15531.0 

2 

3594.64 

2970.90 

4185.74 

29ee.ee 

2890.00 

e.ee 

j  e.ee 

3456. 00 

19946.6 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

2304.00 

4032.00 

6336.0 

A  .A  J 

TOTAL 

9826.71 

5354. 62 

6530.36 

4e32.ee 

4224.00 

32&4.ee 

402.03 

7488.ee 

41813.6 

m 

i 

AVERAGE 

HABER  RBXIIRED  PER  DAY 

per  ieee  tro 

CPS 

m 

serrcR 

r  *V 

OOUtORY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

174.01 

20.03 

64.27 

47.96 

37.44 

18.12 

28.30 

e.ee 

30.7 

2 

34.19 

25.20 

37.36 

31.96 

3e.14 

e.ee 

e.00 

32.61 

31.8 

3 

e.ee 

A  9i 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

72.61 

82.97 

78.8 

Wl 

AhC 

se.02 

22.  £0 

44.04 

35.32 

32.14 

18.09 

38.27 

47.91 

34.4 

1 

AVERAGE  HABER  RSXIRED 

PER  DAY  PER  1000  CQfiAT 

TROCPS 

SETTER 

£*S 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

m 

1 

27.62 

18.70 

31.08 

e.ee 

24.21 

18.95 

27.03 

e.ee 

21.1  ' 

2 

13.29 

14.63 

24.56 

12.78 

13.05 

e.ee 

0.00 

9.74 

13.9 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0  00 

e.ee 

28.51 

26.51 

26.5 

AVG 

14.81 

16.67 

26.16 

10.16 

16.00 

18.95 

28.87 

15.02 

17.5 

d 

A 

AVERAGE  HABER  RSJJIRED 

PER  DAY  PER  1080  CORPS 

TRXPS 

if 

SSTTCR 

OOLNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

485.08 

20.14 

85.32 

94.28 

54.90 

19.34 

44.10 

0.00 

41.0 

2 

88.18 

34.93 

56.41 

58.14 

46.33 

0.00 

0.00 

98.89 

57.4 

3 

e.ee 

0.00 

0  00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

130.78 

241.71 

183.3 

w 

AVG 

135.80 

27.54 

63.65 

65.70 

48.61 

19.22 

65.29 

142.28 

56.1 

1 

i 

i 

AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TPR  ARMY  TKTPS 

ssntR 

j 

AM 

•yVI 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

V-j 

1 

300.35 

21.55 

82.03 

90.77 

40.22 

16.07 

14.64 

0.00 

32.4 

jioQJ 

2 

54.35 

27.  Si 

33.67 

43.91 

42.83 

0.30 

e.ee 

93.60 

42.6 

PH 

3 

0.00 

0.C0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

90.99 

2».i5 

149.0 

AVG 

86.58 

24.  T-4 

4o.00 

54.45 

42.05 

16.07 

33.23 

135.29 

41.9 

i 

$ 


wjriJ 

53 

X4 

i 

■  n 

3$ 

jii 

mi 


sen 


<wii2  axT) 


- simyruc  cat; 


caenT  ttccps  suntvtng  attack  frcw  vapcr  agent 


OOLNWr 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

eee 

eee 

8.98 

9.98 

8.99 

8.99 

9.90 

9.90 

0.0 

2 

19.98 

e  » 

9.98 

9.98 

9.99 

9.90 

0.99 

0.99 

19.9 

3 

e .» 

0.00 

8.98 

9.99 

9.99 

9.98 

9.99 

0.90 

0.0 

TOTAL 

19.98 

9.99 

8.98 

0.98 

8.98 

9.99 

9.99 

9.98 

19.9 

OCV6AT  TROOPS  9JMVUC  ATTACK  FROA  LIQUID  CR  SSAI-PERSISTENT  ACSNT 


SBHtR 


COUNTRO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

179.39 

423.23 

289.10 

0.98 

0.00 

0.98 

0.90 

0.98 

8917 

2 

735.17 

473.68 

348.92 

0.98 

0.99 

9.98 

0.98 

0.98 

1788.7 

3 

0.08 

9.98 

8.98 

0.98 

0.08 

0.98 

0  00 

0.98 

0.0 

TOTAL 

934.39 

896.93 

839.92 

0.99 

9.98 

0.99 

0.90 

0.98 

2881.3 

OCR’S  TTCCPS  3JVTVTN3  ATTACK  FRCU  VAPOR  AGENT 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

15.32 

199.66 

44.88 

0.00 

0.00 

9.98 

9.09 

8  00 

180.6 

2 

130.38  . 

96. 2B 

133.11 

9.99 

0.00 

8  00 

0.00 

0.00 

366.9 

3 

6.00 

0.09 

0.98 

9.08 

0.09 

8.09 

e.ee 

0.69 

0.0 

TOTAL 

146.82 

196.93 

177.77 

9.99 

9.00 

9.09 

9.00 

9.98 

319.3 

CORPS  TOOCPS  9LRVTVIN3  ATTACK  FROM  UOJID  OR  SSAI-PERSISTENT  AGENT 

OOLNTTO 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

17.98 

39.34 

87.79 

0.90  0.99 

9.W 

9  00 

9.09 

146.0 

2 

47.96 

61.40 

256.71 

9.00  0  00 

0.00 

6.80 

9.00 

366.8 

3 

0.00 

9.09 

9.09 

9.09  0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

66.94 

109.74 

313.49 

9.99  0.00 

9.00 

0.00 

3  00 

510.0 

THEATER  AFVf  TTCCPS  SRVTVTFC  ATTACK  PRCM  VAPOR  AGENT 


CONTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0  00 

9.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.30 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

a  30 

0.0 

3 

0  00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3  80 

0  30 

0.30 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.0 

TVCATER  AfWT  TTCCR5  SLF/TVTVG  ATTACK  FROM  LIQUID  CR  SEMI-PERSISTENT  /CENT 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  S 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.00 

0.00 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

8.0 

2 

0.00 

0.00 

9  00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.0 

3 

0  34 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.93 

0  0 

TOTAL 

0  90 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.00 

8.00 

0.0 

(VIM  12  CCNT) 


COflAT  VEHICLES  ATTACKED  WITH  VARS  ACE NT 


SSTCR 


OCLNiwr 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

3.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

3.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

3.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.6 

OOSAT  VEHICLES  ATTAOCED  WITH  UOJID  OR  SEVfl-PERSISTENT  ACENT 


SECTOR 


CCLNTRr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

33.00 

73.57 

57.74 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

166.3 

2 

151.13 

93.90 

107.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

363.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

6.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

106.13 

167.47 

103.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

519.3 

CCPP5  VEHICLES  ATTACKED  WITH  VARS  AGENT 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.03 

19.90 

8.83 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

31.7 

2 

23.80 

18.84 

26.31 

9.00  9.00 

0.00 

0.00 

6.00 

70.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

*>.00  6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

28.83 

38.73 

33.14 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100.7 

(JOSS  VEHICLES  ATTACKED  WITH  UOIID  CR  9B41-PER5ISTENT  AGENT 


cowry 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.85 

7. 67 

17.10 

6.66 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

29.0 

2 

14.15 

14.36 

30.31 

6.03  0.80 

0.00 

9.06 

0.00 

79.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

19.00 

22.04 

67.81 

6.00 

0.00 

6 .00 

8.00 

0.00 

108.6 

TVCATER  AEVY  VEHICLES  ATTACKED  WITH  VARS  ACENT 


SECTOR 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

Wl* 


•Mtcssi 


TVCATER  ARMY  VEHICLES  ATTJCXED  WITH  LIOJIC  CR  SEMI -PEPSI STENT  AGENT 

SSTTCR 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  00 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

9.0 

2 

0.00 

0.00 

9.eo 

0.00 

0.00 

9.00 

0.99 

0.00 

0.0 

BHRD& 

3 

0  00 

0.00 

9.a9 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

smsi 

TOTAL 

0.00 

0.00 

9.90 

0.00 

0.00 

0.00 

e.90 

0.00 

0.0 

267 


0*112  OCNT) 


HABER  CF  SBC  CCWMNIES  IN  COBST  MSA 


SEUTCR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

0.00 

2.00 

6.00 

6.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

7.00 

7.00 

3.00 

5.00 

6.00 

6.00 

9.00 

50.0 

HABER  CF  sec  OAPANIES  IN 

CORPS  MSA 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

4.00 

5.00 

3.00 

3.00 

6.00 

6.00 

0.00 

33.0 

2 

8.0O 

7.00 

10.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.00 

0.00 

46.0 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

10.00 

16.0 

TOTAL 

14.00 

11.00 

15.66 

10.00 

16.00 

6.00 

12.00 

19.00 

97.0 

HABER  CF  «C  COPTIC  IN  TrR  MUf  MSA 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.00 

4.00 

5.00 

3.00 

2.00 

5.00 

2.00 

0.00 

26.0 

2 

6.00 

5.00 

6.00 

5.00 

5.00 

6.00 

0.00 

5.00 

32.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

6.00 

10.0 

TOTAL 

11.00 

9.00 

11.00 

8.00 

7.00 

5.00 

6.00 

11.00 

68.0 

263 


RESULTS  FCR  W/113  FOR  DAYS  46  THRUSH  60 


AVERAGE  AU6ER  CE  ROLLS  OF  ye  OBCCM.  DETECTOR  PAPER  RBUIi  V  XR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1615.96 

7564.13 

2514.50 

1541.71 

2D4A.76 

11679.94 

ORi.se 

128.19 

33099.0 

2 

6066.19 

7788.84 

7572.50 

5606.39 

6279.74 

Z7.77 

31.72 

6863.74 

41420.9 

3 

6.66 

6. 66 

6.66 

6.66 

6.66 

0  06 

2192.47 

3363.82 

3556. 2 

TOTAL 

7962.14 

15352.97 

16687.17 

7432.16 

9624.46 

11767.71 

8534.66 

16355.75 

C  3376.2 

AVERAGE  WA6ER  RBUIRED  PER  CAY  PER  1666  TROTS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

75.72 

63.56 

68.35 

64.16 

65.31 

64  85 

66.44 

74.62 

85.4 

2 

66.27 

66.06 

67.91 

85.37 

65.73 

77.14 

78.63 

64.78 

66.6 

3 

6.06 

6.06 

6. 66 

6.66 

6.66 

6.66 

69.63 

86.22 

69.1 

AVC 

67.34 

64.80 

68.62 

65.16 

85.61 

64.88 

67.13 

66.25 

66.0 

AVERAGE  MfcBER  RBUIRED  PST  DAY  PER  1000  OCVBAT 

TROOPS  ' 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

6 

AVC 

1 

61.85 

58.67 

61.91 

55.44  50.62 

62.21 

84.74 

0.06 

61.3 

2 

63.61 

63.85 

05.33 

61.97  62.16 

0. 66 

73.21 

61.74 

62.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  08  6.06 

0.00 

63.74 

63.76 

63.7 

AVC 

63.42 

61.25 

64.40 

66.64  61.46 

62.21 

64.40 

62.38 

62.4 

AVERAGE  MJEER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1066  CORPS 

TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

119.62 

67.00 

75.73 

75.50  71.67 

67.13 

70.09 

72.86 

39.6 

2 

78.00 

68.77 

72.55 

71.54  70.16 

77.14 

77.14 

75.33 

71.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06  0.06 

0.00 

79.06 

90.04 

84.2 

AVC 

81.08 

67.93 

73.33 

72.39  70.40 

67.19 

72.38 

79.87 

71.4 

AVERAGE  HA6ER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1086  TPR  AEVr  TROOPS 
S8C1CR 

COUNTRY  12345678  AVC 


a 


(WY113  CENT)  - SLFPCRnKG  DMA -  oi 

g 

AVtWGE  COfiAT  TROP  STRBCTH 


sano? 

» 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

Ml 

1 

70B3.55 

44257.23 

13894.96 

11586.48 

15861.19 

60778.46 

42619.32 

e.ee 

196690.1 

2 

ssaai.ee 

44e1a.ee 

42259.00 

46124.ee 

44123.ee 

e.ee 

54.ee 

78B46.ee 

329625.0 

3 

e.ee 

e 

.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

i4484.ee 

362ie.ee 

50684.0 

aa 

TOTAL 

740e4.56 

88275 

1.23 

55953.96 

56719.48 

59964.19 

80778.46 

57157.32 

iise56.ee 

'fTYYYl  1 

AVtRACE  CEPPS  TROCP  STOCTW 

sana? 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2336. SB 

39129. 3B 

11393.67 

6168.38 

16491.21 

30563.17 

26129.73 

i88.ee 

15632B.3 

2 

17716. A3 

39131 

.16 

35826.79 

23116.38 

29607.75 

3ee.ee 

3ee.ee 

17509.06 

162229.5 

M 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

aaee.ae 

7943.32 

16752.2 

TOTAL 

20053.31 

78256.47 

1 

1 

46422.48 

29225.7? 

38406.96 

38923.17 

35288.62 

25640.37 

334310.1 

i 

AfctRACE  TH?  After  TRDCP  STRBCTH 

?8) 

U 

sana? 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3196.29 

35642.63 

11702.94 

6346.85 

9547.77 

38754.12 

26231. 35 

1530.00 

153960.9 

2 

21195.99 

34763.27 

34214.74 

21864.77 

22411.95 

e.ee 

e.ee 

9630.00 

144089.7 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.06 

6440.es 

4441.92 

12882.0 

TOTAL 

2A3B2.2B 

i.  80 

45817.68 

28216.62 

31959.72 

30734.12 

34671.44 

15610.91 

310822.6 

AVtRAGE 

COfiAT 

THEATER  BUITVtNT  0O6ITT 

i 

ssna? 

g 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

82.62 

68.85 

82.62 

142. ae 

688.80 

8219.96 

7585.75 

e.ee 

16861.2 

2 

9679.96 

6746.18 

6386.07 

5783.91 

8811.47 

e.ee 

27.54 

12170.86 

48818.0 

3 

e.ee 

9  » 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

2191.43 

5605.47 

7896. 9 

B 

TOTAL 

9962.ee 

6815.83 

64ee.es 

8926.71 

7518.07 

8219.96 

9784.72 

17576. S 

73376.1 

■a} 

AVfjycc 

C05PS 

THEATER  B3UIft<NT  DE76ITY 

sana? 

COWRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

•IS 

1 

aee.u 

19632.18 

3446.04 

1846.73 

3646.34 

16878.86 

7583.75 

94.00 

44626.9 

2 

5738. &4 

10899.67 

10531.77 

5796.43 

3402.90 

223.20 

223.20 

4836.27 

47753.4 

4  *1 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

2567.34 

2206.38 

4773.7 

TOTAL 

6578.17 

21732: 

.25 

13877.81 

3642.18 

11443.74 

17102.* 

10474.29 

7238.65 

97154.1 

$ 

w 

AVERAGE  TH?  MW  I'CATS?  EOJIftEM  C06ITT 

sana? 

"J* 

S 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

994.21 

9e57.ae 

3436.83 

IKS. 54 

3172.76 

161S.11 

7340.17 

849.60 

43620.1 

2 

5636.42 

9467.10 

9624.3 

5599.79 

6483.90 

e.ee 

e.ee 

3062.56 

39734.1 

$ 

1 

a 

270 

A  1 

PH 

n  '  •  - 

0  'J**.  MV|.  '■  > 

'  A  ~ 

.*  ^  A  *  - 

A1  ^  V-  •  V  ■ 

«-*  .  .  ./*  *  w* 

4  •  4"'<  4 

•  -  * 

0.00 

8630.64 


o.m 

19324.99 


0.88 

13B61.22 


0.00 

7436.34 


0.00 

9666.66 


0.00 

16133.11 


2217.73 

9657.91 


1411.31 

5323.47 


3629.0 

87033.3 


WER42  COCAT  EOJIB4ENT  ATTAOCT  PER  DAY 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


S83TCR 
4  5 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 


TOTAL 

0.0 

132.7 

0.0 

132.7 


AVERSE  OTPS  EUiaeKT  ATTACXED  PER  DAY 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


iSIIlX 

4  3 

0.06  6.00 

0.00  0.00 

0.00  6.00 


TOTAL 

3.7 

x  10.6 
0.0 
16.4 


AVERAGE  TVCATER  MUf  SUlfVENT  ATTACKED  PS?  DAY 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


SEDTtR 

4  5 

BOB  0.06 

0.06  0.00 

0  80  0.00 

0.00  0.00 


'  -O'-.*  V  v"  A.’  V‘  v’  -.1  M.1  O 


O  v’  v'  O  O  v*  v  V 


1  V  V  v.M  v'  v  ■v  v  v‘  vi  -v’  v 


RESULTS  K3?  WV115  FOR  DAYS  46  THCODH  60 


&&XZ  met R  CF  NITROGEN  CTUMDBS  REJJIRED  FOR  E*CH  DAY  OF  BATTLE 


RESULTS  FOR  DAYS  VIS 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERSE 

NAGER  REJJIRED  PER  DAY  PER  1000  TROTS 

ooNim’ 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

i 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.6 

2 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERSE  WAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  COMBAT 

TROOPS 

00LNTRY 

1 

2 

3 

SBCTW 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

6.00 

0.00 

0.00 

6.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

6.«a  0.OO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  R8UIRED  PS?  DAY  PS? 

1000  CORPS 

TROOPS 

OCUN1W 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

e.es 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  REJJIRED  PER  DAY  PER 

1000  TVR  AfMT  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

S 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00  0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

2 

3 

RESULTS  FOR  DAYS  1o~r 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

U.-V 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.«- 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.KJ 

0.90 

e.ee 

0.00 

0.0 

272 


Y.w.vwrt wi'ixtrm iFtercmme-ztuV'.’A 


0*fl15  CENT) 


AVfWCE  NJBER  RB3JIRED  PER  DAY  PS?  1008  TOOT’S 


CDLKTRY 

1 

2 

3 

ssntj? 

4  3 

e 

7 

8 

AVG 

Of 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

% 

Jr*. 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.w 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

Vi."! 

AVERAGE  MACS?  RSXITOED  PS?  CAY  PS?  1208  COBAT  TOPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SETS? 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.® 

0.00 

0.00 

0.0 

y 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

pa 

AVSRaCE  MACS?  RB3JTOED  PS?  DAY  PS?  1006  OTPS  TOPS 


CCLWTRY 

1 

2 

3 

AVG 


sector 


i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

0  00 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.0 

0.00 

0.® 

0.00 

0.® 

e.m 

0.® 

0.® 

0.® 

0.0 

0.00 

0.® 

0.® 

0.® 

e.n 

0.® 

0.® 

e.® 

0.0 

0.00 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

e.w 

0.® 

e.® 

0.0 

AVERAGE  HABER  RHJJIRED  PER  DAY  PER  1000  TH?  ARMY  TOPS 


axurm 

1 

2 
3 

AW 


SECTOR 


AVG 


0G8 

0.® 

0.® 

e.w 

0.® 

e.m 

0.® 

e.® 

0.0 

0.90 

0  90 

0.® 

a.® 

0.® 

e.® 

e.m 

e.m 

0.0 

0.® 

0.® 

e.m 

e.® 

0.® 

e.w 

e.® 

e.w 

0.0 

0.W 

0.® 

0.® 

e.® 

e.w 

e.w 

e.w 

e.® 

0.0 

RE5U.TS  RP  DAYS  48a- 


OOUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


SECTOR 


1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1®.® 

106.01 

1®,01 

1®.W 

1«.« 

1®.W 

im.» 

1®.W 

848.0 

106.00 

1€8.79 

1®.  03 

1®.® 

1®.W 

1®.W 

i®.w 

1OT.00 

850.8 

1®.W 

1®.W 

1«.W 

1®.® 

1®.W 

1W.W 

i®.® 

1®.® 

S48.0 

318.60 

320.30 

318.04 

318.® 

318.® 

318.® 

318.® 

318.® 

2546,9 

AVERAGE  HAfc£R  PEUIRED  PER  DAY  PER  10®  TRIPS 


country 

1 

2 
3 

AVG 


sarra? 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

7.® 

0.39 

2  88 

4.41 

2.35 

9.5B 

1.12 

61.70 

1.6 

1.01 

0.92 

0.35 

1.18 

1.11 

294,44 

256.04 

1.® 

1.3 

0.® 

6.® 

0.® 

0.® 

0.® 

0.® 

3.34 

2.18 

10.5 

2.S8 

1.35 

2.14 

2  79 

2.42 

1.76 

2.® 

2.03 

2.1 
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,v,V 

$ 

V  JM 

VS 

>  .‘A 

.S'-'’ 

'-A 


0*113  CCXT) 


A VBMCE  HAGER  RB3JIRED  PGR  DAY  PER  1000  CaSAT  TRXFS 


SETO? 


CCLHTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

13.19 

2.35 

7.50 

8.97 

6.56 

1.71 

2.44 

0.00 

4.2 

2 

1.57 

2.43 

2.46 

2.30 

2.36 

0.00 

1925.93 

1.32 

2.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.18 

2.87 

16.4 

AVC 

4.21 

3.57 

5.58 

5.50 

5.20 

5.13 

5.46 

2.71 

4.4 

AVERAGE 

HAGER  RSDIRED  PER  DAY  PER  1000 

COW’S 

•rays 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SETCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.43 

0.03 

0.09 

0.16  0.10 

0.02 

0.04 

5.32 

0.0 

2 

0.06 

0 .03 

0.03 

0.04  0.03 

2.78 

2.78 

0.06 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

6.00 

0.11 

0.13 

0.4 

AMS 

0.15 

0.04 

0.07 

0.10  0.08 

0.05 

0.00 

3.12 

0.0 

AVERAGE 

HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PEP  1000 

! 

s 

OOLN1RY 

1 

2 

3 

S8C7CR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.31 

0.03 

0.09 

0.16  0.10 

0.02 

0.04 

0.65 

0.0 

2 

0.05 

0.03 

0.03 

0.05  0.04 

0.00 

0.0C 

0.10 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.12 

0.23 

0.6 

AVG 

0.12 

0.04 

0.07 

0.11  0.09 

0.06 

0.09 

0.19 

0.0 

- OPPCRTIIC  DATA — 

SEE  DATA  PCS  W116,  OS-2  V-1/3  OMU  CMS 
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RESULTS  TOR  #/116 


TOR  t>YS  <6  TMOXH  80 


A VERAGE  HJuBtR  CF  QS-2  V- 1/3  QJ*RT  CAY6  RSUIRED  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


RESULTS  TOR  OATS  1-15 


SECTOR 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

e.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVSVGE 

WAGER  F53UIRED  PER  DAY  PER  1000  TROT 

SSSTOR 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  na«r  rsuired  per  day  per 

1000  CO-BAT 

TOPS 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

AVG 

1 

9.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.ea 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

AMS 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  KLW8£R  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS 

TROT 

SECTOR 

COUNTRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1  .0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER 

i 

1 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

,  6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RESJLTS  TOR  DAYS  16-45 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

total 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ea 

0.00 

e.ee 

0.00 

3.e8 

3.0 

3 

0.00 

0.00 

0.60 

0.63 

0.00 

e.ae 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

sr/zsztzr<\<^w\  c- 
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EH 


(w/m  ockt) 

AVERAGE  MJ£ER 

RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOEF5 

SEDTETR 

SI 

COLNIW 

1 

2 

3 

4 

S  6 

7 

a 

AVG 

1 

6  00 

0.00 

0.00 

9. CO 

0.00  3.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

8.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

£ 

AVG 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

!* 

AVERAGE  SHEER  REQUIRED 

PER  DAY  PER  1000  Oa6AT 

TKZPS 

a2 

ssrrai 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

S  6 

7 

a 

AVC 

£} 

1 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00  .  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

H 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

’lJI 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  9.e0 

0.00 

0.00 

0.0 

TB 

*£• 

5JS 

AVERAGE  HA6ER  R83JIRED 

PER  DAY  PER  1000  CCRPS 

TROCPS 

PO 

SETTER 

i 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

a 

AVG 

Hi 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

u.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

*4  1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

Kl 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

‘--A 

AVERAGE  NLA6ER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1600  7VR  ARrfE 

TROT’S 

1 

SETTER 

OQLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

S  4 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

•II 

Vi 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

RE3JLTS  RTR  DAYS  45f 

SETTER 

a 

A 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8- 

TOTAL 

1 

212.00 

212.61 

212.01 

212.00  212.00 

212.00 

212.80 

212.00 

1696.0 

2 

212.80 

213.36 

212.02 

212.00  212.00 

212.03 

212.00 

212.00 

1697.8 

3 

212.00 

212.00 

212.00 

212.00  212.00 

212.00 

212.00 

212.00 

1696.0 

TOTAL 

636.00 

637.87 

636.03 

636.00  636.08 

836.00 

636.00 

636.00 

5089.8 

jS 

AVERAGE 

MA«R  REQUIRED  PER  DAY  PER  1080  TORS 

-  A 

..1 

SLLiUN 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

15.80 

1.78 

5.76 

S.81  5.91 

1.18 

2.23 

123.40 

3.3 

2 

2.02 

1.81 

1.90 

2.35  2.22 

568.89 

512.08 

2.00 

2.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  3.00 

3.30 

S.68 

4.36 

21.1 

AVG 

5.37 

2.59 

4.29 

5.57  i  34 

3.52 

5.00 

4.07 

4.2 
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1 


vj 


w 


•>.>vj^>"v7v‘7^1vV/vv^a^w0^saLv‘>v>> 


(wiie  ccwr) 


AVER ACE  AUGER  REXJIRED  PER  DAY  PER  1000  CQGAT  TRCCRS 


ODLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVC 

1 

26.38 

4.70 

15.19 

17.94 

13.11 

3.42 

4.88 

0.00 

8.4 

2 

3.14 

4.77 

4.92 

4.81 

4.71 

0.00 

3851.85 

2.64 

5.2 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.36 

5.74 

32.8 

AVG 

8.42 

7.00 

11.15 

11.00 

10.40 

10.27 

10.92 

5.42 

<3.7 

AVERAGE  AUGER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1008 

l  COPS 

TRDCPS 

ssttcr 

COWRY 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.86 

0.06 

0.18 

0.33 

0.19 

0.03 

0.08 

10.64 

0.1 

2 

0.11 

0.06 

0.06 

0.08 

0.07 

5.56 

5.56 

0.11 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.23 

0.25 

0.9 

AVG 

0.30 

0.08 

0.13 

0.21 

0.13 

0.10 

0.17 

0.23 

0.1 

AVERAGE  AUGER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  TVS  MW  WTTS 

SSTTCR 

COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.63 

0.06 

0.17 

0.32 

0.21 

0.03 

0.08 

1.31 

0.1 

2 

0.00 

0.06 

0.06 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.21 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.24 

0.46 

.  1.2 

AVG 

0.23 

0.09 

0.13 

0.21 

0.19 

0. 10 

0.17 

0.38 

0.1 

- slfpcrtim;  data 


average  ust  a  caeAT  bxiif«nt  attacked  by  persistent  agent 


COWRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


OLWRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


1 

2 

3 

SSTTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

a 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

•  *  ^ 

0.00 

0.93 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

e.00 

0.93 

0.00 

0.00  C.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

2 

i 

AVERAGE  UST  A  CORPS  BXIIFV€NT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

SSTTCR 

2  3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

• 

*  *."4 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00  0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.01 

0.60  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

0.00 

0.01 

0.01 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

ii 

AVERAGE  UST  A  7VEATER  MW  EOflFA-ENT  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

9.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

9.00 

e.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

%'  O  O  •.*  --1  O  a.  -•  O 
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RESULTS  FCR  W117  KR  CAYS  46  THOJW  66 
AVERAGE  HAGER  CF  OS-2  5  GALLCN  PAILS  RSUIRED  FCR  EACH  OAT  T  BATTLE 


9 


OOLKTRT 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

156.87 

158.43 

159.99 

75.00 

87.50 

212.50 

175.00 

0.00 

1024.0 

2 

289.71 

231.19 

319.39 

157.50 

187.50 

6.00 

6.00 

225.09 

1440.2 

3 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.06 

156.00 

282.50 

412.5 

TOTAL 

446.38 

386.82 

479.38 

282.50 

275.00 

212.50 

325.06 

437.56 

2877.5 

AVERAGE 

HAGER  RB3J1RED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 

OOLNIRY 

1 

2 

3 

4 

sarrcR 

5 

6  7 

8 

am: 

1 

11.68 

1.33 

4.35 

3.12 

2.44 

1.18  1.84 

0.00 

2.0 

2 

2.76 

1.96 

2.88 

2.06 

1.96 

6.00  0.00 

2.12 

2.3 

3 

0.00 

9.00 

6.00 

8.00 

0.00 

0.00  4.73 

5.40 

5.1 

AAC 

3.77 

1.64 

3.23 

2.30 

2.09 

1.18  2.56 

3.12 

2.3 

AVERAGE  HAGER  RBXJIRED  PER  BAY  PER  '000  COGAT 

TOPS 

COLNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5  6 

7 

8 

AVG 

1 

2.26 

1.30 

2.42 

0.00  1.58  1.23 

1.76 

0.00 

1.4 

2 

1.71 

1.80 

2.75 

0.83  0  85  0.00 

0.00 

0.63 

1.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00  0.00 

1,73 

1.73 

1.7 

AVC 

1.77 

1 .55 

2.67 

0.66  1.04  1.23 

1.75 

0.96 

1.4 

.  AVERAGE  HAGER  RSKIRED  PER 

DAY  PER 

1000  CCRPS 

TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

samp 

♦  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

32.86 

1.30 

5.85 

6. 14 

3.57 

1.26 

2.87 

0.00 

2.6 

2 

5.72 

;.2B 

3.S6 

3.79 

3.02 

0.00 

0.00 

6.43 

3.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.51 

15.74 

11.9 

AVG 

8.86 

1.79 

4.15 

4.28 

3.16 

1.25 

4.25 

9. 28 

3.6 

AVERAGE  HAGER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  1>R  AfMY  TOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

S 

7 

3 

AVG 

1 

19.55 

1 .40 

5.34 

5.91  2.62 

1.05 

0.95 

0.00 

2.1 

2 

3.54 

1.80 

2.19 

2. 36  2.79 

0.00 

0.00 

6.40 

2.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

5.92 

16.88 

9.7 

AVC 

5.64 

1.60 

2.99 

3.54  2.74 

1.05 

2.16 

8.81 

2.7 

3 

§ 
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■sletottuc  dat* 


MB* CE  MACER  OF  COCAT  LNITS  AiJTVCRIZED  Ml  1  WHIOH  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  /CENT 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

[/'- 

‘•V-J 

1 

2. 57 

3.73 

4.37 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

10.  H 

2 

5.20 

3.27 

4.57 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

13.1 

HU 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.0 

TOTAL 

7.57 

7.00 

5.73 

0.00  0.00 

0.68 

0.00 

0.00 

23. G 

AVERAGE  NLL6ER  CF 

OCRPS 

LNITS  At/TVCRIZED  Mil  WHIOH  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

y 

M 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.67 

6.H4 

0.90 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.0 

2 

0.57 

0.55 

1.50 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.0 

m 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.33 

1.33 

2.40 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.0 

m 

AVERAGE  NJaGER  OF  TH?  ARrfY  UNITS  AL/TVCRI2ED  Mil  WHICH  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

SETTER 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

4.00 

f  .00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NICER  CF  PIEES  OF  SUIrVENT  IN  COCAT  LNITS  Ai/JVCRIZED  Mil  WHICH  ARE  ATTACKED  Bf  PERSISTENT  AGENT 


SECTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

3.00 

0  0 

u> 

2 

52.97 

35.36 

44.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

132.7 

V 

3 

0.06 

0.00 

6.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

.> 

TOTAL 

52.97 

35.36 

44.41 

0.00 

0. 00 

0.00 

0.00 

0.00 

13E.7 

AVERAGE  NACER  of  PIS^S  OF  BXKFWtNT  IN  CCRPS  LNITS  AUTVCR1ZED  Mil  WHICH  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 


QXNTRY 


SSTTCR 


TOTAL 


i 

0.00 

0.05 

0.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

2 

0.90 

0.E6 

3.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9  00 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0  TO 

9.00 

0.30 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0  00 

0  09 

0.21 

3.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

A.VERAGE  NACER  CF  PIECES  CF  BUIFLCNT  IN 

7HR  AHVY  LNITS  ALTTKRIZED  Mil  WHICH  ARE  ATTACKED  BY  PERSISTENT  AGENT 

SSTTCR 

OXNTHY 

1 

2 

3 

4 

K 

6 

7 

8 

total 

i 

9.00 

3.00 

0.30 

0.00 

0.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.50 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0  0 

TOTAL 

0  00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.0 
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mu 


AVERAGE  HABER  OF  M13  B1S€S  MC  CONTAINERS  RSUIRED  fCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


OOLNTRY 


1 

0.00 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

13.24 

8.S2 

11.14 

0.00 

0.00 

0.W 

0.00 

0.20 

33.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

13.24 

a. S3 

11.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33.0 

AVERAGE  HABER  RB3JIRED  PER  DAY  PER  1000  TROOTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.13 

0.07 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.0 

3  , 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

6.00 

6.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.11 

0.04 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  REWIRED  PER  DAY  PER  1000 

0O6AT 

TROOPS 

SECTOR 

COLNTW 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

AVG 

1 

0.00 

0:00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.20 

0.30 

0.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

,  0.1 

3 

0.00 

8.00 

0.00 

0  06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVC 

0.18 

0.10 

0  20 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  REWIRED  POT  DAY  PER  1000 

CORPS 

TROOPS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

a 

AVC 

1 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.03 

0  00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

e.o 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERACE  HABER  REI3JIRED  POT  DAY  POT  1000  TVR  AfVf  TROOPS 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0  90 

9.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0  00 

0.0 

2 

0.00 

0  06 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.0 

0*119^4*128  CENT) 


■slpportik;  datav 


AVERAGE  LIST  8  C&6AT  HJJIfVENT  ATTACXED  BT  PERSISTENT  AGENT 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

•'.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

52.97 

34.43 

44.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

131 .8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

52.97 

34.43 

44.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

131.8 

AVERAGE 

UST  8  CCFFS  BXIfbENT  ATTACKED 

BT  PERSISTENT  AGENT 

CCLNTWr 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.04 

0.0ft 

0.00 

a. a 

6.00 

0.00 

0.00 

0.1 

2 

0.00 

0.04 

0.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

o.eo 

0.63 

0.00 

0.2 

average:  list  b  theater  aavt  euifvent  attacxed  bt  persistent  agent 


CCLKTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0b 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0  00 

0.00 

0.?0 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RESULTS  FCR  W/121  FO?  DAYS  46 


AVERAGE  HABER  OF  NBC  i#fKINC  SETS  R83JIRED  RR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

TOTAL 


127.58  I  195.W 


TOTAL 
603. 6 
771.9 
247.5 
1623.1 


AVERAGE  HABER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 


00UN1TTY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

6.36 

0.77 

2.49 

1.87 

1.48 

0.71 

1  1.11 

0.00 

1.1 

2 

1.31 

0.97 

1.44 

1.25 

1.18 

0.00 

0.00 

1.27 

1.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.84 

3.24 

3.0 

AVG 

1.93 

0.87 

1.70 

1.38 

1.20 

0.71 

1.53 

1.87 

1.3 

average  haser  rbuired  per  cay  per  1000  co-bat  trips 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

1.06 

0.1* 

1.17 

0.00 

0.96 

0.74 

1.06 

0.00 

0.8 

2 

0.40 

0.54 

0.93 

0.50 

0.51 

0.00 

8  00 

0.36 

0.5 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.04 

1 .04 

1.0 

AVG 

0.54 

0.62 

0.X 

0.40 

0.63 

0.74 

1.06 

0.59 

0.6 

AVERAGE  RUBER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS  I  TRIPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVC 


i 

19.30 

i 

0.77 

3.32 

3.68 

3 

2.14 

0.78 

/ 

1.72 

o 

0.00 

1.6 

3.42 

1.36 

2.17 

2.27 

1.81 

0.00 

0.00 

3.86 

2.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.11 

9.44 

7.1 

5.28 

1.07 

2.46 

2.57 

1.90 

0.73  i 

2.56 

5.36 

2.1 

AVERAGE  HABER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TVR  AfVY  TROOPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

11.73 

0  54 

3.23 

3.55 

1 .57 

0.63 

0.57 

0.00 

1.2 

2 

2.12 

1  0F 

1.32 

1.72 

1.57 

0.00 

0.00 

3.39 

1.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.55 

10.13 

5.8 

AVG 

3  38 

0.96 

1.SB 

2.13 

1 .64 

0.53 

1.30 

3. 28 

1.6 

(W121  OCNT) 


SUPPORTING  OTA 


AVERAGE  PERftCTERS  C F  CONTAMINATED  AREAS  TCR  COOT  LNITS  ATTACXED  WITH  UOIID  OOflCAIS 

SECTOR 


CCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1700.90 

1736.85 

2132.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5539.8 

2 

3385.10 

2370.63 

3542.01 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9307.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

5085.99 

4107.48 

5644.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14847.5 

AVERAGE  PERftCTERS  CF  CONTAMINATED  AREAS  TOR  OTPS 

LNITS  ATTACKED  WITH  UOJID 

OB4ICA1S 

sector 

CCLNTRT 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

634.54 

397.06 

764.42 

0.00  0.00 

0.00 

0.(0 

0.00 

1796.0 

2 

1182.09 

1297.61 

2134.33 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4614.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1816.62 

1684.66 

2890.75 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6410.0 

AVERAGE  PERftCTERS  CF  CONTAMINATED  AREAS  (TOR  TVR  AfWT  INI1S  ATTACKED  WITH  LlOJID  CrtMICALS 

SECTOR 

COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0 

TOTAL 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.0 

AVERAGE  PERftCTERS  CF  CONTAMINATED  ARE AS  FOR  ALL  SLUE  LNITS  ATTACKED  WITH  LICDID  CHEMICALS 

SECTOR 


CCLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2335.43 

2133.90 

2666.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0b 

0.00 

7336.8 

2 

4677.19 

3666.24 

5678.34 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

13921.7 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

6912.62 

5602.14 

8542.83 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

21237.5 
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AVERAGE  HABER  CF  UZS 6  Q-EVQCAL  AGENT  UtTECILR  KITS  RBDIRED  TOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


S8TTOR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

223.18 

236.13 

232.30 

111.93 

123.82 

307.81 

256.76 

0.00 

1467 

2 

344.44 

266,62 

304.47 

271.22 

264.43 

0.00 

0.00 

324.28 

1887 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21C.82 

371.43 

560 

TOTAL 

572.62 

524.75 

627.07 

3B3.15 

3BB.2S 

307.81 

475.58 

8B5.71 

3874. 

OOLKIRY 

1 

2 

AVERAGE 

3 

HABER  RBDIRED  PER  DAY 

SECTOR 

4  5 

PER  1000 

8 

TOPS 

7 

8 

AVG 

1 

17.01 

1.98 

6.32 

4.85  3.46 

1.71 

2.70 

0.00 

2.9 

2 

3.2B 

2.46 

3.54 

3.01  2.77 

8.00 

0.00 

3.06 

3.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

8.90 

7.64 

7.3 

AVG 

4.83 

2.21 

4.23 

3.38  2.96 

1.71 

3.74 

4.46 

3.2 

AVERAGE  HABER  RBDIRED  PER  DAY  PER  1006  CCJBAT 

TOPS 

COLNTKY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5  6 

7 

8 

AVG 

1 

4.28 

1 .98 

3.81 

0.38  2.26  1.81 

2.64 

0.00 

2.2 

2 

1.46 

1.36 

2.47 

1.28  1.21  0.00 

3.00 

0.96 

1.4 

3 

0  00 

0  00 

e.ee 

0.00  0.00  0.00 

2.77 

2.51 

2.5 

AVG 

1.71 

1.77 

2.80 

1.10  1.46  1.81 

2.67 

1.46 

1.8 

AVERAGE  HABER 

RBDIRED  PER  DAY  PER 

1000  CCRPS 

TOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SUITOR 

4  3  • 

6 

7 

8 

AVG 

1 

48.39 

1.92 

7.99 

8.79  5.03 

1 .86 

4.10 

0.00 

3.8 

2 

8.16 

3.29 

5.21 

5.37  4.74 

0.00 

0  00 

9.06 

5.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

12.13 

22.00 

16.8 

AVG 

12.50 

2.60 

3.98 

8.08  4.46 

1.79 

6.06 

13.03 

5.2 

AVERAGE  HABER 

RBDIRED  PER  DAY  PER 

1000  TVR  MUf  TOPS 

CXXNTRr 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

3 

AVG 

1 

27.66 

2  05 

7.63 

S.  *6 

3.69 

1.51 

1.42 

0.00 

3.0 

2 

5.0* 

2.64 

3.14 

4.08 

3.92 

0.00 

0.00 

9.15 

3.9 

3 

0  00 

0,00 

0  00 

0.38 

0.00 

0.00 

8.52 

23. T9 

13.7 

AVG 

8.01 

2.34 

4.28 

s.e7 

3.35 

1.51 

3.15 

12.39 

3.9 
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(W122  OCNT) 


- amRTINC  DATA 


AVERAGE  HAGER  CF 

caeuT 

CCVPANIES  PER  BRIOOE  SUCE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

S82TO? 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

41.57 

34.67 

35.33 

29.00 

25.33 

31.06 

26.67 

0.00 

223.7 

2 

37.75 

31.56 

22.33 

35.33 

31.56 

0.00 

0.00 

42.00 

201.1 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18.33 

18.33 

36.8 

TOTAL 

79.42 

66.22 

58.27 

64.33 

56.69 

31.06 

45.00 

50.33 

461.5 

AVERAGE  NLAGER  CF 

CCFPS  COMPANIES  PER  ERIGACE  SLICE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.14 

i4.  ea 

8.18 

8.17 

7.40 

14.17 

7.80 

0.00 

62.9 

2 

6.72 

16.65 

10.20 

10.63 

13.79 

0.00 

0.00 

6.42 

66.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.66 

2.37 

9.0 

TOTAL 

9.85 

32.70 

18.38 

19.00 

21.19 

14.17 

14.46 

8.78 

138.5 

AVERAGE  HAGER  CF  TVR  AAff  CCVPANIES  PER  BRIGACE  SLICE 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.84 

14.22 

9.02 

8.94  6.65 

15.81 

8.02 

0.00 

66.5 

2 

8.21 

18.67 

11.24 

11.86  12.40 

0.00 

0.00 

4.06 

66.6 

3 

0.00 

e.0B 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

5.85 

1.46 

8.3 

TOTAL 

12.04 

33.09 

20.23 

20.79  19.06 

15.81 

14.88 

5.54 

141.4 

AVERAGE  HAGER  COGAT  UNITS 

IN  TVC  TV  EATER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

125.08 

416.00 

212.60 

87.80  152.00 

559.00 

400.00 

0.00 

1951.0 

2 

463.00 

284.00 

344.00 

318.00  254  00 

0.00 

0.00 

504.30 

2187.0 

3 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

110.00 

275.08 

386.0 

TOTAL 

578.00 

700.00 

556.00 

466.00  436.00 

550.00 

510.00 

779.00 

4523.0 

AVERAGE  HAGER  CORPS  UNITS 

IN  TVC  TVCATER 

QCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

9.41 

158.53 

49.11 

24.51  44. HJ 

255.00 

117.32 

0.00 

568.0 

2 

80.59 

157.87 

152.99 

97.19  124.10 

0.00 

0.00 

77.01 

700.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  e.ee 

0.00 

39.38 

35.49 

75.4 

TOTAL 

90.00 

33U.50 

202.10 

122.00  158.50 

255.06 

157.00 

112.50 

1443.6 
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M3VCE.  HAGER  TVR  MW  LNITS  IN  TVC  THEATER 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

e 

7 

8 

1 

11.31 

170.64 

54~12 

26.82 

3B.92 

284.30 

120.37 

0.00 

2 

96. 46 

160.36 

163.38 

106.68 

111.38 

0.00 

6.00 

48.60 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

41.13 

22.40 

TOTAL 

110.00 

340.30 

222.70 

133.36 

151.30 

2B4  30 

161.30 

71.00 

AVERAGE  HAGER  DIVTSICN  LNITS  IN  TVE  THEATER 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

1.00 

2.60 

6.00 

5.00 

0.00 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.06 

0.00 

0.00 

4.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

TOTAL 

5.00 

7.00 

7.0O 

4.00 

5.00 

8.00 

7.00 

9.00 

AVERAGE  HAGER  OF  ATTACKS  CN  TYPE  COBAT  LNITS 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.67 

3.73 

4.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.4 

2 

5.33 

3.27 

4.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

13.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

8.00 

7.00 

8.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

23.7 

AVERAGE  HAGER  C F  ATTACKS  04  TYPE 

OCRPS  LNITS 

SECTOR 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.08 

0.48 

0.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.0 

2 

0.66 

0.45 

1.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.9 

TOTAL 

0.73 

0.93 

1.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.3 

AVERACE  HAGER  OF  ATTACKS  04  TYPE  TV»  «*7 


... 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

4^' 

1 

0.00 

0,00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

9.0 

2 

0  00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.6 

3 

0  00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CE  KITS  RSEUIRED  BY 

CC.SVT  TYPE  LNITS  A/TER  ATTACK 

(TOR  0ETECTIO4  AAO  LN0A9<IAG) 

.  V\ 

v  N* 

*  * 

J* 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.47 

9.94 

10.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

26.5 

2 

14.18 

3.56 

12.40 

0.00 

0.00 

e.0e 

0.00 

0.00 

35.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.30 

3.00 

0.00 

0.0 

•  / 

TOTAL 

20.54 

18.60 

22.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.99 

61.7 
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AVERAGE  ! 

i 

*ABER  CF  KITS  RE3JIRED  BY  CORPS  TYPE  LNITS  AFTER  ATTACK  (FOR  DETECTION  AAO  LNAASKISG 

SECTCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

TOTAL 

1 

0.36 

2.06 

1.89 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.2 

2 

2.95 

1.95 

5.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

3.30 

4.00 

7.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.8 

AVERAGE  HUBER  OF  KITS  RBUIRED  BY  TVR  MUf  TYPE  LNITS  AFTER  ATTACK  (FCR  OETECTICN  AMJ  LN4ASKISC) 


SECTCR 

C0LN1RY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

C  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ea 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  68 

0.00 

a.ee 

0.00 

0.0 

HUBER  OF  COfiAT  SBC  TEAA6  EACH  WITH  5  SEEN  3X1*05 

' 

SECTCR 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

0.00 

2.00 

6.00 

6.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

total 

5.00 

7.00 

7.00 

3.00 

5.00 

6.00 

8.00 

9.00 

50.0 

SOBER  OF  03VS 

SBC  TEAMS  EACH  WITH  5  RBOCH 

SOLACE 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

a 

TOTAL 

1 

6.00 

4.00 

5.00 

3.00 

3.00 

6.00 

6.00 

6.00 

33.0 

2 

6.00 

7.00 

10.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.00 

9.00 

48.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

10.00 

16.0 

total 

14.00 

11.00 

15.00 

10.00 

10.00 

6.00 

12.O0 

19.00 

97.0 

S4JBER  CF  THR  ARMY  SBC  TEAA6  EACH  WITH  5  RHXSJ  SQUADS 

SECTCR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.00 

4.00 

5.0O 

3.00 

2.09 

5.00 

2.00 

0  00 

26.0 

2 

6.00 

5.00 

6.00 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

32.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  60 

4.00 

6.00 

10.0 

TOTAL 

11.00 

9.00 

11  .00 

8.00 

7.00 

5.00 

6.00 

11.00 

68.0 

i 


AVERAGE  SOBER  CF  SO/E5  IN  EACH  SECTCR  PSP  DAY  CF  BATTUE 
|  0.70  0.87  0.81  0,46  0.10  0.51  0.53  0.53 
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AVERAGE  MASER  U12A1  GAS  FILTERS  REQUIRED  RX  M7A1  FILTER  UNITS  RX  EXX  DAY  CF  BATTLE 
(EUAL  MASER  CF  M13  PARTICULATE  FILTERS  ALSO  REQUIRED) 


OOLNTRY 

i 

2 

3 

4 

SEETTX 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.22 

3.48 

1.29 

0.63 

0.72 

6.18 

3.03 

0.00 

15.5 

2 

1.99 

3.46 

4.01 

2.31 

2.02 

0.00 

0.90 

0.80 

14.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.03 

0.28 

1.3 

inrAL 

2.12 

6.93 

3.30 

3.14 

2.74 

6.18 

4.06 

0.88 

31.3 

average  MASER  RE3JIRED  PER  DAY  PER  I960  TROTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

ssrrcx 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.02 

0.S3 

0.04 

0.93  0.02 

0.83 

0.83 

8.80 

0.0 

2 

0.02 

0.03 

0  04 

0.03  0.02 

0.00 

0  00 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.83 

0.01 

0.0 

AVG 

0.02 

0.33 

0.04 

0.03  0.02 

0.83 

8.83 

0.01 

0.0 

AVERAGE  MASER 

REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  OTBAT 

TROTS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SEEITX 

4  3 

6 

7 

3 

AVG 

1 

0.00 

0  00 

0  00 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

o  .33 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.0 

AVE RACE 

MASER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  OTPS 

TRIPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

ssrt x 

4  3 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.03 

0  04 

0  04 

0.04  0.03 

0.04 

0.08 

0.00 

8.0 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04  0.03 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

0.00 

0.06 

0.02 

0.0 

AVG 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04  0.03 

0.04 

0.83 

0.02 

0.0 

AVERAGE  MABER  REQUIRED  PER  DAY  PEP 

1000  TVR  Afwr 

TROTS 

OXNTRY 

1 

2 

3 

4 

SEETTX 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0  06 

0.06 

0.07 

0.06 

0.04 

0.07 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.06 

0  06 

0.07 

0.07 

9.05 

0.00 

0.08 

0.02 

0  0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.07 

9.82 

0.0 

AVG 

0.00 

0.06 

0.07 

0.07 

0.05 

0.07 

0.0* 

0.82 

0.0 
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— SLFPCRTIKC  DATA 


iw 


AVERAGE  HABER 

CF  HOSPITALS  IN  COBAT  UNITS  ATTACXED  BT  HCN-FSRSISTENT  BUXO  AGENTS 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

sarro? 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

eee 

e.ae 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  o.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  H4A6ER  CF  HOSPITALS  IN 

COTS  UNITS  ATTACKED 

BY  KN-fERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SECTOR 

CCLNTRY 

1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ae 

e.ae  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HABER  cr  HOSPITALS  IN  THR  ARMPITS  ATTACXE3  BY  HOA-PERSISTENT  BUXO  AGENTS  . 


SECTOR 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

a.es 

e.ee 

e.ee 

e.o 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

COUNTRY 

1 

AVERACE  HABER  OF  HOSPITALS  IN  THE  THEATER 
SECTOR 

2  3  4  5 

IN  036AT 

s 

UNITS 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e  ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

e.e* 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

r  30 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVERAGE  HABER  CF  HOSPITALS  IN  THE  THEATER  IN  COTS 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SH7TTR 

3  8 

7 

a 

TOTAL 

,  1 

e.73 

18, 79 

3. SB 

2.71 

3.82  23.80 

13. S3 

e.ee 

70.2 

2 

8.27 

18.71 

17.41 

10.79 

10  68  e.ee 

e.ae 

4. AS 

66.3 

3 

e  ee 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee  e.ee 

3.35 

2.06 

7.4 

total 

7.00 

33.30 

23.00 

13.30 

14.30  13.00 

21.00 

8.30 

144.0 

AVERAGE  HABER  CF  HOSPITALS  IN  THE  THEATER 

IN  TrR 

AfVT  UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.73 

22.55 

8.99 

4.42 

4.33 

AS.  00 

18.63 

e.ee 

106.7 

2 

15.22 

22. A5 

28.01 

17.36 

12.13 

9.00 

0.00 

2.40 

97.3 

3 

e.ee 

0.90 

0.00 

9.00 

e.ee 

0.00 

6.J7 

1.19 

7.4 

TOTAL 

17.00 

AS. 00 

37.00 

22.00 

16.30 

AS. 00 

25.00 

3.30 

211.0 

290 


RESULTS  FOR  W128  RR  DAYS  46  TVfCUGH  89 


AVERAGE  HAGER  M12A1  GAS  FILTERS  REUIRED  FTP  W643  FILTER  UNITS  FCR  EXX  DaY  OF  BATTL 
(EUAL  HAGER  CF  M13  PAfTTIQJLATE  FILTERS  REUIRED) 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.61 

19.74 

9.85 

4.20 

7.96 

25.94 

18.59 

9.99 

99.9 

2 

9.38 

1.94 

1.93 

9.42 

1.78 

9.99 

9.53 

9.29 

6.7 

3 

9.99 

9.09 

9.00 

e.ee 

9.99 

9.99 

0.16 

0.13 

9.2 

TOTAL 

3.96 

Ti.se 

11.79 

'  4.62 

8.87 

25.94 

18.66 

9.42 

97.9 

AVERAGE  MAfiFP  RB3JIRED  PEP  DAY 

PEP  1699  TRCCPS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.42 

0.17 

9.27 

0.17  9.29 

0.14 

6.19 

0.99 

e.i 

2 

0.90 

0.02 

9.02 

9.99  0.02 

9.09 

0.09 

9.00 

e.e 

3 

0.99 

0.00 

9.09 

0.99  9  09 

9.m 

6.01 

0.00 

9.0 

AVG 

0.96 

9  00 

0.08 

0.04  0.07 

0.14 

6.13 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  HA6ER  RSUIRED  PEP  DAY  PER 

1006  aiBAT 

TRIPS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.71 

0  43 

0.71 

0.35  0.44 

0.41 

0.42 

0.00 

0.4 

2 

0.90 

0  03 

0.03 

0.99  0.03 

0.00 

0.00 

9.00 

0.9 

3 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00  0.00 

9.00 

0.09 

0.00 

0  0 

AVG 

0.08 

0.23 

0.29 

0.07  0.14 

0.41 

9.32 

0.eo 

0.1 

AVERAGE  MA6EP 

REDJ1RED  PEP  D*Y  PEP 

1999  corps 

TRIPS 

00LNTRY 

1 

2 

3 

SECTCR 

4  3 

5 

7 

8 

AVG 

1 

0.01 

0.01 

9.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

e.ee 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

9.01 

0.01  0.01 

0.00 

0.09 

0.01 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00  0.00 

9.00 

0.01 

0.01 

0.0 

AVG 

0.01 

0.01 

9.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

AVERAGE  HA«P  SQUIRED  PEP  DAY  PER 

i 

i 

1 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTCR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.0 

2 

0.01 

0.01 

0.01 

9. Cl  0.01 

0.00 

0.06 

0.01 

0.0 

3 

0  99 

0.0 9 

0,00 

0.00  9.09 

9.09 

0.01 

0.01 

0.0 

AVG 

0.01 

0.91 

0.01 

0.01  0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.0 

251 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0. 00 

e.» 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  SHOES  FILTERS  REQUIRED  BY  L60  AVLB  TYPE  BUIRONT  EACH  DAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.81 

2.5* 

1.25 

0.43 

1.24 

3.97 

2.54 

0.00 

12.8 

2 

0.10 

0.2B 

0.2B 

0.10 

0.24 

0.00 

0.00 

0.05 

1.0 

3 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.04 

0.02 

0.0 

TOTAL 

0.91 

2.82 

1.53 

0.53 

1.47 

3.97 

2.68 

0.07 

13.9 

AVERAGE  SHOER  HLTERS  REQUIRED  BY  U132  FTC  TYPE  EUIFWNT  EACH  DAY 

sancR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

T 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.W 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.ea 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  SHOES  HLTERS  REQUIRED  BY  VC7WB3/  TYPE  EUIFVENT  EACH  DAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.27 

4.53 

2.27 

1.00 

•  33 

5.47 

3.93 

0.00 

19.8 

2 

0.00 

0.33 

0.33 

0.00 

0.33 

0.00 

0.30 

0.00 

1.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.27 

4.87 

2.S0 

1.00 

1.67 

5.47 

3.93 

0.00 

20.8 

AVERAGE  SUOER  FILTERS  RECUIF5D  BY  VB6  REEV  TYPE  EQJIFfcCNT  E»CH  DAY 

SETTER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.53 

12.67 

6.34 

2.78 

4.52 

16.50 

11.92 

0.00 

58.2 

f 

2 

0.28 

1.33 

1.31 

0.31 

1.21 

0.00 

0.00 

0.24 

4.6 

> 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  • 

0.12 

0.11 

0.2 

*5 

TOTAL 

3.82 

14.00 

7. 35 

3.09 

5. "'I 

16.50 

12.05 

0.36 

63.2 

tt 

AVERAGE  SHOER  CF  V651 

AAV  TYPE  SUIFACNT 

IN  CDOAT 

UNITS  ATTACKED  BY  SOY-PERSISTENT  BLOCD  AGENTS 

CONTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

% 
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j 

r 


y’"»  iss  i  fcCLfc*  r,Yr*i  1C4*  CV,r2  IE3E2  ECSJ  IKS 


AVERAGE  HAGER  C F  W132  FTC  TYPE  SUIFACNT  IN  COGAT  UNITS  ATTACKED  BY  KN-PERSISTENT  010.0  AGENTS 


SECTO? 


% 

V 


■3 


i 


8 


OCLNTRT 

1 

2 

3 

♦  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

8.0 

3 

0.00 

d.eo 

0.00 

0.00  e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

CF  V67ERECV  TYPE  EUIFVENT  IN  OTBAT 

sarroR 

UNITS  ATTACKED  fjf  NX-PERSISTENT  SUTD  AGENTS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

A  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0  0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0  00 

0  00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

CF  IGB 

RET/  TYPE  SUIFAGNT  IN  OOGAT 

SETTER 

UNITS  ATTACKED  ETT  NX-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

COXTRY 

1 

2 

3 

♦  3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0  00 

0.00 

9.00  0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  9.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09  e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  VOS1  MV  TYPE  EQUIP-CNT  IN  OTPS  UNITS  ATTACKED  BY  NX-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 


3 

COUNTRY 

1 

2 

1 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

TOTAL 

0.00 

0.00 

31 

AVERAGE  HAGER  CF  M60 

y 

COUNTRY 

1 

2 

1 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

.* 

3 

0.00 

0.00 

TOTAL 

0.00 

0.00 

SECTCR 


3 

4 

5 

8 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0,00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

AVIS  TYPE  EDUTP-ENT 

IN  CCRP5 

SECTCR 

UNITS  ATTACKED 

3 

4 

5 

6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

i 


7 

8 

TOTAL 

** 

0.00 

0.00 

0.0 

e.ee 

e.ee 

0.0 

e.ee 

e.ee 

0.0 

o 

0.00 

0.00 

0.0 

\* 

Si* 

SY  NX-PERSISTENT  BUXO  AGENTS 

i 

«■ 

7 

8 

TOTAL 

> 

0.00 

0.90 

9.0 

N 

0.00 

0.08 

0.0 

> 

0.00 

0.00 

0.0 

s 

0.00 

0.00 

0.0 

•"I 

A 
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(WV126  CCNT) 


AVERAGE  MASER  OP W132  FTC  TYPE  B3JIRXNT  IN  CORPS  UNITS  ATTACKED  BY  NCN-PSTSISTOIT  BUXD  XX 


SSTTCR 


OCUNTRY 

T 

2 

3 

4 

3 

e 

7 

8 

TOTAL 

1 

eee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  MASER  CF  W67SREPV  TYPE  BOUIMWT  IN  CORPS 

SETTER 

UNITS  ATTACKED 

BY  NON-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

a 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE!  MASER  CF  WBB  REV  TYPE  2XIFV€NT  IN  CORPS 


UNITS  ATTACKED  BY  MEM-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2  ' 

3 

4 

SECTOR 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

T 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

r.  as 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e  ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

o.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  MASER  CF  WCfil 

AAV  TYPE  BXIFVCNT  IN  TFfl  AFAtY  UNITS  ATTACKED  BY  NON-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

i 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

total 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVER XX  MASER  CF  wee  AWB  TYPE  B3JIBXNT  IN  TVR  ffUf  UNITS  ATTACKED  BY  MN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.en 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.et< 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  CF  Vrt32  FTC  TYPE  B3JIFLENT  IN  TVR  AFVY  UNITS  ATTACKED  BY  NCM-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.00 

9.00 

e.ee 

e.ae 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 

2 

e.ae 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ae 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ae 

e.ae 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

0.00 

e.e 

TOTAL 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ae 

0.0 
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(W126  CCKT)  AVERAGE  NLA6ER  OF  k678RSV  TYPE  SUIFVENT  IN  TVR  MVK  UNITS  ATTACKED  BY  VO+-PERSISTENT  BLOOD  A 


COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  3 

e 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

average  NU«eER  cf  tee  rev  tyre  eduifvcnt  in  hr  a«vy  units  attacked  by  kr-persistent  blccd  agents 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

* 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

<3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NJV6ER  OF  VM1 

AAV  TYPE  BUIFVCNT  ] 

[N  THE  TVCATER  IN  0O6AT 

UNITS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

9.00 

0.09 

9.00  0.00 

9.00 

3.S0 

0.00 

0.0 

AVERAGE  N-W6ER  CF  MSB  AVU3  TYPE  S3JIB4NT  IN  TVC  TVEATER  IN  CCVBAT  UNITS 

SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

24.00 

72.00 

36.00 

12.00 

36.00 

112.00 

76.00 

0.00 

368.0 

2 

0.00 

4.00 

4.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.0 

J 

0,00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

24.00 

79.00 

40.09 

12.00 

40.00 

112.00 

76.00 

0.00 

080.0 

AVERAGE  NACER  CF  U132  FTC  TYPE  FOUIELENT  : 

IN  TVC  HEATER 

IN  0O6AT 

UNITS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  00 

3.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  00 

3.00 

0.00 

0.00  8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

3.00 

3.00 

0.30  0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0  0 

AVERAGE  HA6ER  CF  W575FSV  TYPE  BXJIFLENT 

IN  TVC  TVEATER 

in  a>e4T 

0NI7S 

COUNTRY 

1 

-» 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

38.30 

136*00 

68.ee 

30.00  40.00 

164.00 

118.00 

0.00 

594.0 

2 

0,00 

10.00 

10.00 

0.00  10.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

30.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0,00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.0 

total 

38.00 

146.00 

78.00 

30.00  50.00 

164.00 

118.00 

0.00 

624.0 

(W/126  CCKT) 

AVERAGE  HAGER  CF  k£B  HEY  TYPE  B3JIFVCNT 

IN  TVC  TVCATER  IN 

COOAT  UNITS 

CCLNTW 

1 

2 

3 

4 

SETOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

i06.ee 

366.00 

186.00 

81.00 

132.00 

473.00 

347  00 

0.00 

1690.0 

2 

e.ee 

26.00 

26.00 

0.00 

26.00 

0.00 

0.00 

0.00 

78.0 

3 

•  ae 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

106.08 

3B2.00 

212.00 

81.00 

158.00 

473.00 

347.00 

0.00 

1768.0 

AVERACE  HAGER  CF  V651 

AAV  TYPE  B3UIBCNT  IN  TVC  TVCATER 

IN  COES 

UNITS 

OGUNTRY 

1 

2 

3 

SETOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

era 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  U80  AVLB  TYPE  BUIBGNT  IN  TVC 

TVCATER 

IN  COES 

UNITS 

CCLNTRY 

1 

? 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.34 

4.27 

1.40 

0.77 

1.11 

7.08 

3.22 

0.00 

18.2 

2 

2.90 

4.25 

4.54 

3.07 

3.09 

0.00 

0.00 

1.40 

19.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.10 

0.64 

1.7 

TOTAL 

3.24 

8.32 

6.00 

3.84 

4.20 

7.08 

4.32 

2.04 

30  2 

CONTRY 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  Ml 32  FTC  TfPE  EDJIFVENT  IN  ‘iVC  TVEATER 

SECTOT 

2  3  4  5  8 

IN  COES 

7 

UNITS 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

OOLNTW 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  V678RECV 

2  3 

TYPE  B3JIFVENT  ! 
SECTOR 

4  5 

[N  TVC  TVCATER 

6 

IN  OCRPS 

7 

UNITS 

8 

TOTAU 

1 

e.ee 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

9.90 

9.90 

0.00 

0.00 

0  80 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

9.90 

e.ee 

0.90 

0.00 

0.00 

0.80 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

e.ee 

9.90 

9.00 

0.00 

0.90 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.9 

AVERAGE  HAGER  CF  UG6  REV  TYPE  BUIFVENT  IN  TVC 

TVCATER 

IN  OOE5 

UNITS 

03JNTHY 

1 

2 

3  4 

SECTOR 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.46 

7.02 

2.09  1 .  i3 

1.22 

9.70 

5. S3 

0.00 

27.9 

2 

3.85 

6.96 

6.51  4.M 

5.36 

0.00 

0.00 

5.39 

32.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

9.00 

1.94 

2.46 

4.4 

TOTAL 

4.30 

14.00 

8.90  5.63 

7.27 

9.70 

7.00 

7.88 

64.9 

(W/12B  CCNT) 


AVERAGE  NJSR  CF  k«1  MV  TYPE  BXlIfttNT  IN  TVE  T-EATER  IN  TH?  MW  UNITS 

SETTER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MA6ER  CF  VG0  AVU5  TYPE  BXIIFVENT  IN  TVE  THEATER  IN  TVR  MW  UNITS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.0k' 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MJ«R  CF  Ml  32  FTC  T«  EUIFVCNT  IN  TVS  THEATER  IN  TVN  MW  UNITS 

SETTER 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NUA6EH  CF  V67WEV  TYPE  EEL'IFVENT  IN  TVE  TVEATER  IN  TVR  AR/Y  UNITS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NA6ER  CF  W08  REV  TYPE  EUIPUENT  IN  TVE  TVEATER 

IN  TVR  ARAY  UNITS 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.54 

7.02 

2.19 

1 .23 

1.77 

12.40 

5.07 

0.00 

30.2 

2 

4.88 

0.96 

8.81 

4.95 

4.33 

0.06 

0.00 

1.92 

30.2 

3 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

1.73 

0.88 

2.6 

TOTAL 

5.20 

14.00 

9.90 

6.20 

6.70 

12.40 

6.80 

2.30 

63.1 

*v3Vsis9* 


‘E3JLTS  TOR  W127 


FOR  CAYS  46  THROUGH  86 


AVERAGE  WAGER  Ml 6  GAS  FILTERS  REDJIRED  FOR  M13A1  FILTER  LNITS  FOR  EAR  OY  OF  BATTL 
(HALF  AS  WHY  019  PARTICULATE  FILTERS  RSUIRED) 


ssntR 


CXLMRr- 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ae 

i8.se 

3.10 

2.30 

7.10 

ie.se 

5.00 

e.ee 

47.4 

2 

e.ee 

i.ee 

i  ee 

e.ee 

i.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

3.0 

3 

0  06 

e.er, 

e.ee 

e.ee 

0.69 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

e.ae 

19.  ra 

4.ie 

2.30 

a.ie 

ie.se 

s.ee 

e.ee 

se.4 

AVERAGE  WAGER  RSXIIRED  PER  OAY  PER  1000  TROOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  S 

6 

7 

8 

AVG 

1 

e.ee 

e.ie 

e.ee 

e.ie  e.2B 

e.ee 

e.es 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ei 

e.ei 

e.ee  e.ei 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVC 

e.ei 

e.ee 

e.e3 

e.ea  e.ee 

e.ee 

0  04 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  WAGER  RSUIRED  PER  CAY  PER  1000 

COfiAT 

TROOPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

sshor 

5 

8 

7 

a 

.  AVG 

1 

e.ie 

0.42 

0.23 

0.20 

0.48 

0.17 

0.12 

e.ee 

0.2 

2 

e.ee 

e  eo 

e  ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVG 

e.ei 

e.22 

0.07 

0. 04 

0.14 

0.17 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVERAGE  WAGER  RSUIRED  PER  OAY  PER  1000 

CORPS 

TRXF5 

CONTTY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

i 

e.ee 

a.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

3 

e.ee 

e.ae 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

AVG 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER 

1000  TVR  AfMY  TROOPS 

OOLNTrfr 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

8.00 

a.ee 

e.ae 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ae 

a.ee 

a.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

a.ee 

e.ee 

0.0 

3 

0.00 

a. aa 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 

AVG 

e.ae 

e.ae 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.e 

(W127  CENT) 


- SUSPORTIEC  OTA 


AVERAGE  MASER 

FILTERS 

REXIIRED  BY  W72B  CEV  TYPE 

EOliaENT  EACH  DAY 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0  20 

0.00 

0.40 

0.20 

0.30 

0.97 

0.77 

0.00 

3.6 

2 

0.00 

0.07 

0.07 

0.00 

0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.20 

0.87 

0.47 

0.20 

0.37 

0.97 

0.77 

0.00 

3.8 

AVERAGE  MASER 

FILTERS 

R82JIRED  BY  vee  T H*.  TYPE 

B3JIFVENT  EACH  DAY 

SECTOR 

OCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

17.00 

2.70 

2.16 

6.80 

9.53 

4.23 

0.00 

43.7 

2 

0.00 

0.93 

0.93 

0.00 

0.93 

0.00 

0.00 

0.00 

2.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

18.73 

3.63 

2.10 

7.73 

9.53 

4.23 

0.00 

46.5 

AVERAGE  MASER  OF  U72S 

CEV  TYPE  BUIF4ENT  IN  CCV6AT 

SECTOR 

INITS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  8LCCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

o.eo 

0.0 

AVERAGE  MASER  OF  VE0 

TAM<  TYPE  B3JIRSNT  IN  0CM3AT 

SECTOR 

INITS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.06 

0.40 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

9.00 

8. 8S 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  OF  M72S 

CEV  TYPE  EDJIFVENT 

IN  030=5 

SECTOR 

UNITS  ATTACKED 

BY  MN-PERSISTENT  BLOOD  AGENTS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MASER  OF  V60 

TAN<  type  EDUIFVCNT 

IN  CCPP5 

UNITS  ATTACXED  BY  MN-PERSISTENT  BLCCD  AGENTS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

total 

1 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.30 

e.eo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.C0 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

299 


(w\2J  can)  avewce  mager  cf  U7»  c£v  pipe  suiacNr  in  tv*  as*  twits  attaoced  by  nw-persistent  buxd  a 


OXNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  AGO 

TAAK  TYPE 

B3JIBENT  IN  TVR  MU’  WITS  ATTACKED  BY'  ICN-PERSISTENT  BUXD  AGENTS 

SECITR 

OOWIRT 

1 

2 

3 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

OCLNIKT 

1 

AVERAGE  HAGER  CF  M72S 

2  3 

CSV  TYPE  83JIFVENT  1 

sarro? 

4  5 

[N  TVE  HEATER 

6 

in  oaeAT 

7 

WITS 

e 

TOTAL 

1 

8.00 

24.00 

12.00 

6.00  9.00 

29.00 

23.W 

0.00 

109.0 

2 

0.00 

2.00 

2.00 

0.00  2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.0 

TOTAL 

6.00 

28.00 

14.00 

6.09  11.00 

29.00 

23.00 

0.00 

115.0 

AVERAGE  HAGER  OF  MSB  TAN<  TYPE  S3JIPW6NT  ! 

IN  TVE  HEATER 

IN  CttBAT 

WITS 

CDLKTRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

18.00 

534.00 

61.90 

83.00  204.00 

286.00 

127.09 

0.00 

1313.0 

2 

0.00 

28.00 

28.00 

6.00  28.60 

6.00 

0.00 

0.00 

84.0 

3 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

18.00 

562.00 

109.00 

83.00  232.00 

286.00 

127.00 

0.00 

1397.0 

AVERAGE  HAGER  CF  M72S 

CEV  TYPE  EDJIFVENT  IN  THE 

HEATER 

IN  CCRPS 

WITS 

CONWY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

8.00 

9.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0  00 

0.00 

0.9 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  VG0  TAAK 

type  eliifvent  in  he 

HEATER 

IN  CORPS 

WITS 

COWTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.39 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(W/127  OEM) 

-  AVEWCE  NU6ER  OF  WP28  C£V  TtPE  BUIR^NT 

SETTER 

IN  THE  Ti-EATER  IN  7HR  MUf  UNITS 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.e0 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.e0 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

A VtWCE  fU «R  OF  US0  TAAK 

ttpe  LOiiFvor-  : 

[N  TVE  TKATER 

IN  TVR  Afttf  UNITS 

ODLNTTTT 

1 

2 

3 

SETTER 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.96 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RESULTS  FOR  W12B  FOR  CAYS  46  TVRXGH  60 


AVERAGE  HAGER  l£6/tee  GAS  FILTERS  RB3JIRED  FOR  VB6A <B0  FILTER  UNITS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTl. 

SECTOR 


COUNTRY' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.aa 

6.22 

2.37 

1.04 

1.67 

6.26 

4.06 

0.00 

24.3 

2 

3.34 

4.44 

4.56 

2.33 

3.41 

0.06 

0.00 

2.01 

2 0.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.66 

0.93 

1.7 

TOTAL 

4.23 

10.06 

6.94 

3.37 

5.06 

6.26 

4.91 

2.94 

46.3 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRCCPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.07 

0.06 

0.06 

0.04 

0.06 

0.05 

0.04 

0.00 

0.0 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.03 

0.04 

0.00 

0.00 

0.02 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 

e.4 

AVC 

0.04 

0.04 

0.06 

0.03 

0.04 

0.05 

0.04 

0.02 

0.9 

AVERAGE  HAGER  FHUIhED  PER  CAY  PER  1000 

•CCA6AT 

TROCPS 

SECTOR 

OOUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.06 

0.04 

0.07 

0.04 

0.03 

0.04 

0.04 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.4 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.01 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.04 

0.03 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MA«R  RBDIRED  PER  CAY  PER  1000 

CORPS 

TRCCPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.07 

0.06 

6.06 

0.05 

0.06 

0.00 

0.00 

0  0T 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.f<7 

0.0 

AVG 

0.07 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.07 

0.0 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  CAY  PER  1000  TVR  AfWY  TRCCPS 

SECTOR 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.06 

0.06 

0.04 

0.05 

0,06 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.10 

0.06 

0.07 

0.05 

0.07 

0.00 

0.00 

0.06 

0.0 

3 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.08 

0.0 

AVG 

0.10 

0.06 

0.07 

0.06 

0.96 

0.06 

0.06 

0.07 

0.9 
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(W/12B  CENT)  - SUPPORTING  DATA - 

AVERAGE  MAGER  FILTERS  RBXIRED  ST  *yTS0?3  TYPE  BJJIBGNT  EACH  DAY 


0X1  (TRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.50 

1.96 

0.96 

0.46 

0.51 

2.21 

1.61 

0.00 

8.2 

2 

0.02 

0.19 

0.18 

0.03 

0.17 

0.00 

0.00 

0.03 

0.6 

3 

0.00 

0.00 

0.e0 

0.00  0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.0 

TOTAL 

0.53 

2.14 

1.14 

0.49 

0.6B 

2.21 

1.62 

0.04 

8.8 

OOUNTRY 

1 

AVERAGE  NLAGER 

2 

FILTERS  RSXIRED 

3  4 

BY  PATRIOT 
SSTTCR 

5 

TYPE  S3JIFLCNT  EACH  OAY 

6  7  ' 

8 

TOTAL 

1 

0.39 

4.27 

1.41 

0.58 

1.16 

6.05 

2.45 

0.00 

16.3 

2 

3.31 

4.25 

4.39 

2.30 

3.24 

0.00 

0.00 

1.99 

19.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.84 

0.91 

1.7 

TOTAL 

3.70 

8.52 

5.79 

2.8B 

4.40 

6.06 

3.28 

2.90 

37.5 

AVERAGE  HAGER  C f  AAyTS073  TYPE 

SJJIFWENT  IN  CCAGAT 

SSHCR 

LNITS  ATTACKED  BY  KN-PERSISTENT  BLOCD  AGENTS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTaL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  OF  PATRIOT 

TYRE 

BXJIBGNT  IN  OOGAT 

sana? 

LNIV  ATTACKED  BY  NON-PERSISTENT  BLOCD  AGENTS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER 

OF  AAVT3373  TYRE  SXIIFVCNT  IN  CUT’S 

se mu? 

LNITS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  BICCD  AGENTS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE!  HAGER  CF  PATRIOT 

TYPE  3XIIFA4NT 

IN  CORPS 

SECTOR 

UNITS  ATTACKED  BY  NON-PERSISTENT  BLOCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

? 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.80 

0.60 

3.33 

9.00 

0.0 

2 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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(W12B  CCNT)  -  AVERAGE  HAGER  CF  #VT3J73  TYPE  SUiaENT  IN  TV*  AfVY  LNITS  ATTHXED  BY  KCN-PERSISTENT  BID 


SE2OT 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  PATRIOT 

TYPE  B3JIR-ENT  IN  TVR  AfVY  UNITS  ATTACKED  BY  HN-PERSISTENT 

SETCR 

8LCCD  AGENTS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  HAGER 

2 

OF  AAVTSC73  TYPE  BXIIBGNT  1 
SECTOR 

3  4  5 

IN  TVC  TVtATER  IN  (ZAGAT 

0  7 

UNITS 

e 

TOTAL 

1 

13.00 

57.0O 

28.30 

13.30  13.00 

04.00 

47.50 

0.00 

240.5 

2 

0.00 

4.00 

4.00 

0.00  4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0  30 

0.00 

0.0 

TOTAL 

13.00 

01.00 

32.30 

13.30  19.00 

04.00 

47.30 

0.00 

232.3 

AVERAGE  HAGER  OF  PATRIOT 

TYPE  SDIRnENr  IN  TV€  TI-CATTR 

IN  CtAGAT 

LNITS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  C.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  HJGER  CF  AAyTS073  TYPE  BXIIFVOTT  ] 

SECTOR 

2  3  4  3 

[N  TVC  TVEATER 

S 

IN  OTPS 

7 

UNITS 

3 

TOTAL 

1 

0.08 

1.S0 

0.44 

0.22  0.37 

2.20 

0.39 

0.00 

5.9 

2 

0.72 

1.80 

1.36 

0.33  1.03 

0.00 

0.00 

0.32 

8.4 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.31 

0.38 

0  6 

total 

0.30 

3.20 

1.30 

1.10  1.40 

2.23 

1.20 

1.20 

12.9 

AVERAGE  HJ «6ER  CF  PATRIOT  TYPE  S3JIF\€NT  !N  TVE  TVEATER  IN  CORPS  UNITS 


sector 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

4.08 

57.15 

20.19 

8.34 

19.10 

92.00 

36.78 

0.00 

247.1 

2 

34  92 

68,35 

52.91 

33. 16 

53.40 

0.00 

0.00 

36.94 

299.1 

3 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.22 

15.56 

28.7 

TOTAA 

39.90 

134.00 

53.10 

44.00 

72.50 

92.00 

48.00 

32.50 

565.1 
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fW126  CENT) 


CCLNiNT 

1 

2 

3 

TOTAL 


OCLNTRT 

1 

2 

3 

TOTAL 


AV*R*X  NLA6ER  OF  AtyT3373  Tr1=£  HUIFWENT  IN  TV€  TVEATTR  IN  TVR  MHt  LNITS 
SETTER 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NLfceER  CF  PATRIOT 

TYPE  EJJIR^NT  IN  TVC  TVEATTR  IN  TVR  ^MT  LNITS 

S80TCR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

7.53 

60. as 

22.04 

8.54 

15.68 

89.50 

37.64 

0.06 

241.8 

64.47 

60.61 

68.66 

33.^6 

43.82 

0.00 

0.00 

23.62 

295.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.86 

10.88 

23.7 

72.00 

121.50 

90.70 

42.50 

59.50 

89.50 

50.50 

34.50 

500.7 
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AVERAGE  HABER  U48  GAS  FILTERS  RSXIRED  FCR  M48  IWTS  FCR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


OCLKTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTCR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

17.19 

23.  67 

20.81 

3.62 

13.39 

68.76 

46.98 

0.00 

194.4 

2 

0.00 

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

11.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

17.19 

27.47 

24.61 

3.62 

17.19 

68.78 

46.98 

0.00 

205.8 

H. 


AVERAGE  HABER  RSXIIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS 


SECTCR 


DOWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

1.28 

0.20 

0.57 

0.15 

0.37 

0.30 

0.40 

0.00 

0.3 

2 

0.00 

0.03 

0.03 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.15 

0.12 

0.17 

0.03 

0.13 

0.38 

0.37 

0.00 

0.1 

AVERAGE  MASER  RSXIRED  PER  DAY  PER  1000  CCV6AT  TOPS 


SETTCR 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

2.18 

0.53 

1.52 

0.31 

0.84 

1.13 

1.10 

0.00 

0.9 

2 

0.00 

0.09 

0.09 

0.00 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.23 

0.31 

0.44 

0.06 

0.29 

.  1.13 

0.82 

0.00 

0.3 

AVERAGE  HABER  RSXIRED  PS?  DAY  PER  1000  COPS  TOPS 


SETTER 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ce 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HABER  REOIIPED  PER  DAY  PER  1000  TVR  A»ff  TOPS 


SEDTCR 


COWRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.33 

0.00 

0.00 

0.0 
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- ajrPOmte  DATA - 

AVERAGE  MA6ER  HUBS  REOJIRED  BY  MID  INKS  EACH  OAT 


COLNTFY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

12.09 

10.53 

15.32 

3.23 

7.21 

45.33 

34.43 

0.00 

128.1 

2 

0.00 

1.85 

1.85 

0.00 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

5.5 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

12.09 

12.38 

17.17 

3.23 

9.06 

45.33 

34.43 

0.00 

133.6 

AVERAGE  MA6ER  FILTERS  RB3JIRED  ST  8RA0LTYS  EACH  OAY 
SECTOR 


COLNTTrr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.10 

13.14 

5.49 

0.39 

6. 18 

23.44 

12.55 

0.00 

56.2 

2 

0.00 

1.95 

1.95 

0.00 

1.95 

0.00 

0.00 

0.00 

5.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

5.10 

15.09 

7.44 

0.39 

8.13 

23.44 

12.56 

0.00 

72.1 

AVERAGE  UACER  FILTERS  REOJIRED  BY 

SOT  1EHCS 

EACH  DAY 

CCLMimr 

1 

2  3 

SEDER 

4  5 

8 

7 

8 

total 

1 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

era 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00  0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0:00 

0.0 

total 

0.00 

0.00  0.190 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MA6ER  CF  U1E1  TTKS  ATTACKED  BY  NCN-PERSISTENT  SUED  AGENTS 

SETTER 


CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

total 

1 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HA6ER  CF  Ml  El  T>*5  ATTACKED  BY  SCN-PERSISTENT  h€PVE  AGENTS 

SETTER 


colnyry 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

total 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

3.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.0 

total 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MA6ER  CF 

SRAoerrs  attacked  by  ncn-pessistent 

BUTD  AGENTS 

CCLNTRY 

1 

2 

3 

4 

SETTER 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

a.ee 

0.® 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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f. 


(AN129  CCNT)  AVERAGE  HUGER  CF  5WXTTS  ATTACKS)  BY  VCN-PERSISTENT  NERVE  AGENTS 

SETCR 


CQNTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

a. 00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HUGER  CF  STT  YCWS  ATTACKED  BY  NX-PERSISTENT  BLOB  AGENTS 


SETTCR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

e.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HUGER  CF  STT  YCRKS  ATTACKED  BY  ICN-PERSISTENT  VGHVE  AGENTS 

S8TTOT 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HUGER  CF  U1E1  TNCS  IN  TVE  TVEATER 
SETTCR 


OONTRY 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

302.84 

315.00 

400.48 

96.84 

216.31 

13BB.83 

1032  92 

0.00 

3843.9 

2 

0.00 

SB. 60 

55.00 

0.00 

55.80 

0.00 

0.00 

0.00 

168.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

282.84 

371.50 

515.08 

96.84 

271.91 

1350.83 

1032.92 

0.00 

4010.7 

AVERAGE  HAGER  CF 

.SRACUYS 

IN  TVE  TVEATER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

204.12 

525.42 

219.72 

15.00 

247.11 

937.47 

501.84 

0.00 

2651.2 

2 

3.00 

78.00 

78.00 

0.00 

78.00 

0.00 

0.00 

0.00 

234.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

204.12 

903.42 

297.72 

13.80 

325.11 

937.47 

501.84 

0.00 

2885.2 

AVERAGE  HUGER  CF  SGT  YO*S 

IN  TVE  TVEATER 

C0LNTRY 

1 

2 

3 

SETTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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AVERAGE  N OGER  OF  W72  HATER  TEST  KITS  RS3JIRED  FCR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

46.64 

56.22 

53.28 

24.97 

29.72 

77.44 

64.77 

0.00 

358.0 

2 

84.52 

66.32 

99.22 

63.98 

63.76 

0.00 

0.00 

79.03 

468.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00-'.' 

50.39 

89.07 

139.4 

TOTAL 

134.16 

126.53 

152.50 

8B.95 

93.46 

77.44 

115.15 

’63.11 

*6.3 

AVERAGE  HAGER  RBWRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 


COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

3.70 

0.49 

1.46 

1.04 

0  o3 

0.43 

0.68 

0.00 

0.7 

2 

0.80 

0.58 

0.80 

0.71 

0.67 

0.00 

0.00 

0.75 

0.7 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

1.59 

1.83 

1.7 

AVG 

1.13 

0.53 

1.03 

0.78 

0.71 

0.43 

0.91 

1.08 

0.7 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1000  GABAT  TRIPS 


CCLN1RY 

1 

2 

3 

4 

5  . 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.80 

0.52 

0.90 

0.08 

9.58 

9.47 

0.65 

0.00 

0.5 

2 

0.38 

0.41 

0.73 

0.32 

0.32 

0.00 

0.00 

0.24 

0.3 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.66 

0.65 

0.6 

AVG 

0.43  - 

0.46 

0.77 

0.27 

0.39 

0.47 

0.e5 

0.37 

0.4 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1« 


CORPS  TOPS 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

AVG 

1 

10.11 

0.46 

1.81 

1.97 

1.16 

9.44 

1.00 

9.00 

0.8 

2 

1.91 

0.75 

1.21 

1.24 

0.99 

e.ea 

0.00 

2.15 

1.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

2.78 

5.99 

3.8 

AVG 

2.86 

0.60 

1.36 

1.39 

1.03 

0.44 

1.43 

3.05 

1.2 

AVERAGE  HAGER  RBUIRED  PER  DAY  PER  1030  TVR  Aflrfr  TOPS 


CCUNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

AVG 

1 

6.16 

9.49 

1.73 

1.89 

0.87 

0.37 

0.41 

0.00 

0.7 

2 

1.20 

0.61 

0.76 

0.95 

9.93 

0.ea 

0.00 

2.32 

0.9  ; 

3 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.96 

5.63 

3.2  : 

AVG 

1.85 

0.55 

1.01 

1.17 

0.91 

0.37 

0.79 

3.B4 

0.9  I 

309 


(*m:»  ccxr) 


- SJTOmMJ  OATA 


AVERAGE  RA6ER  OF  KITS  RBUIRED  BY  RATER  POINT  TEAA6  IN  COBAT  AREAS  FOR  EAd  CKY  OF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

». 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.83 

5.72 

3.82 

0.84 

1.48 

4.95 

3.80 

0.00 

22.2 

2 

7.13 

4.58 

9.3S 

2.56 

2.85 

0.00 

0.00 

3.07 

29.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.06 

0.00 

1.49 

3.80 

5.2 

TOTAL 

8.96 

10.31 

13.01 

3.43 

4.13 

4.95 

5.28 

6.87 

56.9 

AVWCE  HABER  CF  KITS  REQUIRED  BY  A6DICAL  TEAAfi  IN  0O6AT  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

SS7TCR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.82 

1  57 

1.01 

0.00 

0.04 

0.61 

0.83 

0.00 

4.8 

2 

2.63 

1.87 

2.05 

0.27 

0.06 

0.00 

0.00 

0.42 

7.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.33 

0.53 

0.8 

TOTAL 

3.25 

3.34 

3.06 

0.36  0.10 

9.61 

1.16 

0.96 

12.8 

AVERAGE  NICER  OF  KITS  REQUIRED  BY  ACC  RH&NAISSAMX  IN  COOT  AREAS  FOR  EACH  OY  OF  BATTLE 


COUNTRY 

T 

2 

3 

VjCTCR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

*  0.60 

2.40 

1.20 

0.80  120 

3.80 

3.80 

0.00 

12.o 

2 

2.40 

1.80 

3.es 

1.80  1.90 

0.00 

0.00 

2.40 

13.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

1.20 

3.80 

4.2 

TOTAL 

3.00 

4.20 

4.28 

1.80  3.00 

3.80 

4.80 

5.40 

30  0 

AVERAGE  N1CG?  OF  KITS  REQUIRED  BY  NBC  CKCNTAMINATICN  UNITS  IN 

COOAT 

AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  B 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sar  cr 

4  .  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.77 

13.07 

6.53 

0.00  6.53 

19.80 

19.80 

0.00 

68.6 

2 

T3.07 

9.90 

16.33 

9.90  9.90 

0.00 

0.00 

13.07 

71.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

6.53 

16.33 

22.8 

TOTAL 

T6.33 

22.87 

22.87 

9.80  15.33 

19.60 

26.13 

29.40 

163.3 

COUNTRY 

AVERAGE  NM3ER  CF  KITS  RHUIRED  BY  RATER  POINT  TEAA6  IN 

SECTOR 

1  2  3  4  3 

CORPS  AREAS  FOR  EACH  QAY  OF  BATTIE 

6  7  8 

total 

1 

0.21 

1.39 

0.89 

0.32  0.52 

2.38 

2.01 

0.00 

7.5 

2 

1.90 

1.39 

2.13 

1.26  1.44 

0.00 

0.00 

2.38 

10.4 

3 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.® 

1.10 

1.7 

TOTAL 

2.01 

2.77 

2.82 

1.57  1.96 

2.38 

2.® 

3.40 

19.7 
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.. .  AVERAGE  HAGER  CF  KITS  REWIRED  BY  AGDICAL  TEAA6 

SECTOR 

IN  CCRPS 

AREAS  FOR 

EACH  DAY  CF  BATTLE 

oolntfty 

1 

2 

3 

4  3 

6 

7 

S 

TOTAL 

i 

0.21 

1.01 

0.61 

0.11  0.05 

0.73 

1.00 

0.00 

3.7 

2 

1.04 

0.53 

1 .68 

0.32  0.07 

0.00 

0.00 

0.51 

4.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.40 

0.64 

1.0 

TOTAL 

1 .25 

1.35 

2.25 

0.43  0.12 

0.73 

1.40 

1.15 

9.2 

AVERAGE  HAGER 

CF  KITS  REOJIRED  BY  AGO 

RSOA4AISSAACE  IN 

CCRPS  AREAS 

FOR  EAQ4  DAY  CF  BATTLE 

COMTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.60 

2.40 

3.00 

1.30 

1.30 

3.80 

3.80 

0.00 

19.8 

2 

4.30 

4.20 

6.00 

4.20 

4.20 

0.00 

0.00 

5.40 

23. 8 

3 

0  00 

0.00 

0  00 

0  00 

0.00 

0.00 

3.80 

6.00 

9.6 

TOTAL 

8.40 

6.60 

9.60 

6.00 

6.00 

3.60 

7.20 

11.40 

58.2 

AVERAGE 

HAGER  OF 

KITS  REOJIRED  BY  AGO  CFCNTAAQNATIGN  LNITS  IN 

CORPS 

AREAS  FOR  EACH  DAY  OF  B 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

19.80 

13.07 

16.33 

9. SB  9.30 

19.60 

19.80 

0.00 

107.8 

2 

26.13 

22.37 

32.67 

22.87  22.87 

0.00 

0.00 

29.40 

156.8 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60  0.00 

0.00 

19.00 

32.67 

52.2 

TOTAL 

45.73 

35.93 

48.00 

32.67  32.67 

19.66 

39.20 

62.07 

316.8 

OOLNTRY 

AVERAGE  HAGER  CF  KITS  RB3JIRBJ  5 f 

1  2  3 

WATER  POINT  TEJA6  IN  TVR  AfVf  AREAS 

SECTOR 

4  5  6 

FOR  EACH 

7 

DAY  CF  BATTLE 

8 

TOTAL 

1 

0.19 

1.37 

0.86 

0.31  0.52 

2.30 

2.01 

0.00 

7.3 

2 

1.85 

1.36 

2.33 

1.22  1.46 

0.00 

0.00 

2.54 

10.2 

3 

0.00 

0.00 

e.ne 

0.00  0.00 

0.00 

0.68 

1.17 

1.8 

TOTAL 

1.35 

2.73 

2.71 

1.52  1 .93 

2.30 

2.89 

3.71 

19.4 

COLNTRY 

AVERAGE  HAGER  CF  KITS 

1  2 

REOJIRED  BY  VEDICAL  TEAA6  IN  TK7 

SECTOR 

3  4  5 

AAWY  AREAS  FOR  EACH  DAY  CF  BATTLE 

6  7  8 

TOTAL 

1 

0.17 

0.65 

0.29 

0.11  005 

0.73 

1.00 

0.00 

2.9 

2 

0.57 

0.48 

0.73 

0.32  9.07 

0.00 

0.00 

0.51 

2.7 

3 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00  0.00 

0.00 

0.40 

0.64 

1.0 

TOTAL 

0.84 

1.13 

1.02 

0.43  0.12 

0.73 

1.40 

1.15 

6.8 

AVWGE  hUCER  CF  KITS  RSXII«D  BY  IGZ  RBXtt*ISS#C£  IN  TVR  **>S  R3R  EACH  CAY  OF  BATTLE 


COLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.00 

2.40 

3.00 

1.90 

1.20 

3.00 

1.20 

0.00 

15. S 

2 

3.68 

3.00 

3.80 

3.90 

3.09 

0.00 

0.00 

3.00 

19.2 

3 

0.00 

0.00 

9.00 

8.00 

3.00 

0.00 

2.40 

3.80 

6.0 

total 

6.80 

5.40 

6.60 

4,80 

4.20 

3.00 

3.80 

6.80 

40.8 

<:■;  311 
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(WY136  CENT) 

-  -■ 

AVERAGE  AUGER  CF  KITS  RSJJIRED  BY  AGO  CGXNTAMI  NATION 

SECTOR 

UNITS  IN  THR  AAWY  AREAS  FOR  EACH  DAY 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

16.33 

13.07 

16.33 

9.80  6.53 

16.33 

6.53 

e.ee 

64.9 

2 

19.ee 

16.33 

i9.ee 

16.33  16,33 

e.ee 

e.ee 

16.33 

104.5 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

13.07 

19.ee 

32.6 

TOTAL 

35.93 

29.46 

35.93 

28.13  22.87 

16.33 

19.ee 

35.33 

222.1 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  AUGER  CF  COMSAT  PEPLE  ATTACKED  WITH  OBAICAiS 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

179.66 

423.94 

289.61 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

063. 1 

2 

775.87 

474.07 

541. Z7 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

1791.2 

3 

e.ee 

0.00 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.e 

TOTAL 

955.51 

aee.ei 

836.87 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

2684.3 

© 

1 


1 


AVERAGE  AUGER  OF  COPS  FttPUE  ATTACXE)  WITH  OBflCAUS 
S8TTCR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4  • 

5 

s 

7 

8 

TOTAL 

1 

15.94 

137.76 

119.90 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

273..? 

2 

135.78 

130.73 

356.18 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.03 

e.ee 

622.6 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

151.72 

268.46 

476.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

896.2 

s 

1 

I 


AVERAGE  AUGER  OF  TWR  ARMY  PEOPJE  ATTACKED  WITH  OOAICAUS 
SECTOR 


COUNTRY 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.0 

total 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.0 

i 


AVERAGE  NLKGER  OF  CCGAT  UNITS  IN  VCFP  LEVEL  1 
SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

e.ee 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.60 

0.00 

8.00 

0.0 

TOTAL 

9.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  AUGER  CF  CJ.6AT  UNITS  IN  ACFP  LEVEL  2  '  >*l 

SECTOR  -’J 

T  A  «  C  "T  a  -TrTTil 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

>1 

1 

0.27 

1.16 

0.5* 

0.32 

0.71 

2.66 

1.73 

0.00 

6.7 

2 

1.08 

0.38 

1.34 

0.98 

1.00 

e.ee 

0.00 

1.35 

6.6 

4  7 

3 

9,00 

9.00 

0.00 

e.ee 

0.09 

0.00 

0.69 

1.72 

2.4 

TOTAL 

1.36 

2.e4 

1.88 

1 .30 

1.72 

2.06 

2.42 

3.07 

15.3 

51 
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(W13B  CENT) 


AVERAGE  NJtGEK  CFCOBAT  UNITS  IN  kCPP  LEVEL  3 
SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.44 

2.10 

0.91 

0.64 

1.25 

3.70 

3.14 

0.00 

12.1 

2 

1  .S3 

1.40 

2.18 

1.86 

1.83 

0.00 

0.00 

2.54 

11.7 

3 

6.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.27 

3.16 

4.4 

TOTAL 

2.27 

3.58 

3.08 

2.31 

3.08 

3.70 

4.41 

5.70 

2B.3 

■  "r~ 

~x"_ 

AVERAGE  NU6ER  OF  CCX64T  UNITS 

INICFP  LEVEL 

4 

QOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.29 

0.75 

0.56 

0.04  «  04 

0.24 

0.12 

0.00 

2.0 

2 

1.09 

0.63 

1.48 

0.14  0.16 

0.00 

0.00 

0.10 

3.6 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.04 

0.12 

0.1 

TOTAL 

1.38 

1.38 

2.04 

0.19  0.20 

0.24 

0.16 

0.22 

5.8 

AVERAGE  NU«R  C F  CORPS  UNITS 

IN  WCPP  LEVEL  1 

COXTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

3. 38 

00.48 

17.02 

8.88  16.31 

87.86 

46.38 

0.00 

240  2 

2 

•  28.95 

60.06 

32.92 

36.22  46.49 

0.00 

0.00 

29.83 

252.1 

3 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00  8.00 

0.00 

15.82 

13.75 

29.5 

TOTAL 

32.01 

120.54 

99.94 

44.10  61.80 

87.85 

62.20 

43.58 

522.0 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  NLL6ER  CF  COW’S  UNITS 
SECTOR 

3  4  5 

- ! 

>4  M 

8 

TOTAL 

1 

6.04 

108.19 

32  02 

15.65  28.15 

167.15 

70.68 

0.00 

427.9 

2 

51.68 

107.46 

99.54 

62.22  78.56 

0.00 

0.00 

47.18 

446.6 

3 

e.00 

9  00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

24.12 

21.74 

45.8 

TOTAL 

57.72 

215,63 

131.56 

77.90  106.70 

167.15 

94.80 

68.92 

920.3 

AVERAGE 

NLL6ER  CF 

CORPS  UNITS 
SECTOR 

IN  UFP  LEVEL 

3 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.02 

9.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.33 

0.02 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0  90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.04 

0  04 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

, 

AVERAGE  MJ43ER  CF 

CORPS  UNITS 

IN  kCRP  LEVEL 

4 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.02 

9.38 

0  06 

9.30 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.1 

2 

0.13 

3.07 

0.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.30 

0.90 

e.ee 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.15 

0.15 

0.22 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.5 

(1*130  CWT)  AVERAGE  MV6ER  CfJMJfUt  UNITS  IN  VCPP  LEVEL  1 


CONTRV 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

5.31 

63.57 

21.08 

11.15 

13.88 

114.15 

48.06 

0.00 

277.5 

2 

46.44 

63.43 

66.56 

44.23 

38.78 

0.00 

0.00 

13.81 

271.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.40 

6.36 

22.7 

TOTAL 

50.75 

127.30 

86.65 

55.40 

52.66 

114.15 

64.46 

20.18 

571.5 

COLNTRT 

1 

2 

AVERAGE  NJ£ER  CF  TVR  A fWT  UNITS  IN  M3R  LEVEL  2 
SECTOR 

3  4  5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

6.20 

106.37 

33.11 

15.72 

26.08 

170.35 

72.36 

0.00 

430.8 

2 

53.05 

106.23 

iea.94 

62.38 

72.77 

0.00 

0.00 

34.79 

'432.1 

3 

1  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

24.68 

16.03 

40.7 

TOTAL 

50.25 

213.20 

136.06 

78.10 

98.85 

170.35 

97.05 

50.83 

903.8 

OCLNTRr 

1 

1 

2 

AVERAGE  NLM3ER  CF  HR  AfWT  UNITS  IN  ICFP  LEVEL  3 

SECTOR 

3  4  5  5  7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2  ! 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

OXNTPY 

1 

2 

AVERAGE  MACS*  CF  TVR  AfWT  UNITS 
SECTOR 

3  4  5 

IN  VCPP  LEVEL  4 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.0 

AVE RAGE  NA6ER  CF  PATER  POINT  TEAA6  IN  ACER  LEVEL  1  FOR  0O6AT  TRCCPS 

SECTOR 

OONTRV  1  2  3  4  5  S  7  8  TOTAL 

1  0.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.0 

2  0.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.3 

3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.0 

TOTAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.0 


AVERAGE  NJ«R  CF  PATER  POINT  TEAV6 

IN  VCFP  LEVEL  2  FOR 

CCV6AT 

TROOPS 

SECTOR 

CONTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.36 

5.78 

2.68 

1.81 

3.56 

10.28 

8. 57 

0.00 

33.9 

2 

5.42 

4.40 

6.71 

4.88 

5.01 

0.00 

0.00 

8.78 

33.1 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.46 

8  60 

12.0 

TOTAL 

6.78 

10. 18 

9.39 

6.48 

8.56 

10.28 

12.12 

15.37 

79.1 

314 
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AVERAGE  WJGER  CF  HATER  POINT  TEAA6  : 

IN  kCFP  LEVS.  3  FOR  COGAT 

TROOPS 

colntrt 

1 

2 

3 

sector 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.21 

ie.4« 

4.33 

3.18  6.23 

18.56 

'5.71 

e.ee 

66.8 

2 

9.13 

7.43 

le.ae 

9.4fl  9.17 

e.ee 

e.ee 

12.72 

58.7 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

6.34 

15.79 

22.1 

TOTAL 

11.34 

17.92 

15.41 

12.57  13.  4« 

18.56 

22.06 

28.51 

141.7 

AVERAGE  HAGER  CF  HATER  POINT  TE*»G  IN  WO=P  LEVEL  4  FOR 

COGAT 

TROOPS 

CONTRY 

1 

2 

3 

sector 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.43 

3.73 

2.79 

e.2i  e.2i 

1.21 

0.81 

e.ee 

10.2 

2 

5.45 

3.17 

7.41 

e.72  0.82 

e.ee 

e.ee 

0.51 

18. 0 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.2B 

e.6i 

0  8 

TOTAL 

6.88 

6.90 

ie.20 

e.93  1.02 

1.21 

e.« 

1.12 

29.0 

AVERAGE  WAGER  CF  HATER  POINT  TE*6  IN  LEW  LEVEL  1  FOR 

CGF5PS 

TRCCFS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

sstor 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.12 

7.56 

3.54 

1.75  2.90 

12.40 

12.41 

e.ee 

41.6 

2 

9.56 

7.50 

ii.ee 

6.93  8.10 

e.ee 

e.ee 

14.32 

57.3 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

e.ee 

4.23 

6.60 

10.8 

TOTAL 

10.67 

15.64 

14.53 

8.68  ii.ee 

12.40 

16.64 

20.92 

169.8 

AVERAGE  WAGER  CF  HATER  POINT  7E*G  IN  VCFP  LEVEL  2  FOR 

OCR’S 

TRCCPS 

SECTOR 

COLNTRT  , 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

2.01 

13.50 

6.55 

3.08 

5.01 

23.6B 

18.91 

e.ee 

72.7 

2 

17.23 

13.41 

20.69 

12.24 

13.98 

e.ee 

e.ee 

22.65 

108.1 

3 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

6.45 

10.44 

16.8 

TOTAL 

19.24 

26. Cl 

27.34 

13.32 

19.ee 

23.80 

25.36 

33.08 

189.8 

AVERAGE  WAGER  CF  HATER  POINT  TE*G  IN  WFP  LEVEL  3  FOR 

OOFFS 

TROCPS 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

e.ee 

e.ee 

e.ee 

e.ee  e.ee 

0.00 

e.ee 

0  00 

0.0 

2 

e.ei 

0.00 

e.ei 

e.ee  e.ee 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0  90 

0.00 

e.30 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.01 

e.ee 

0.01 

e.ee  e.ee 

e.ee 

e.ee 

0.00 

0.0 

AVERAGE  WAGER  CF  HATER  POINT  TEAA6 

IN  VCPP  LEVEL  4  FOR 

CORPS 

TRCCPS 

SECTOR 

COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.01 

0  01 

0.01 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0  00 

0  0 

2 

0.84 

0.01 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

total 

0.05 

0.32 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

315 


0*139  OCXT) 

-AVERAGE  HAGER  CF  MATER  POINT  TEWS  IN  kCFP 

LEVEL  1 

BOR  TVG  AfVf  1ROCPS 

axwiwr 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

i 

1.46 

7.88 

3.98 

2.01 

2.75 

14.44 

12.30 

0.00 

45.0 

2 

12.39 

7.82 

12.36 

7.96 

7.67 

0.00 

0.00 

10.60 

56.7 

3 

0.00 

0.03 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

4.26 

4.84 

9.1 

TOTAL 

13.84 

16.79 

16.34 

9.96 

10.43 

14.44 

16.76 

15.34 

112.8 

I 

i 

POINT  TEMG 

IN  hCPP 

LEVEL  2  RB  TVR  MVf  TROCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.69 

13.19 

6.25 

2.83 

5.16 

21.56 

18.82 

0.00 

89.5 

2 

14.4' 

13.10 

19.41 

11.21 

14.41 

9.00 

0.00 

26.46 

99.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.53 

8.42 

12.19 

18.6 

TOTAL 

16.16 

26.30 

25.66 

14  '4 

19.57 

21.56 

25.24 

38.86 

187.1 

AVERAGE  HJGER  CF  MATER 

POINT  TEAA6 

INVCPP 

LEVEL  3  FTR  TVR 

AfWY  TRCCPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  MATER 

POINT  TEA46 

IN  VCFR 

LEVEL  4  RR  TVR 

AfVf  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  HAGER  CF  LOVES  IN  EACH  SECTOR  PER  QAY  CF  BATTLE 

0.70 

0.57 

0.61 

0.46 

0.10  0.51  6.03 

0.53 

AVERAGE  HAGER  CF  DIY1SICNS  IN  EACH  SECTOR  PER  DAY  OF  BATTLE 

SECTOR 

OCINTRY 

1 

2 

3 

4 

5  6  7 

8 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.90 

1.00 

2.00  8.00  5.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.93 

3.00  0.00  0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00  2.00 

5.00 

7.0 

TOTAL 

5.00 

7.00 

7.00 

4.00 

5.00  8.00  7.00 

9.00 

50.0 
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RESULTS  FCR  AN131  FTP  CAYS  46  THOUGH  SB 


AVERAGE  NJCER  C F  VK-1  AUTOiNJETTORS  REQUIRED  FOR  EACH  DAY  OF  BATTLE 


SECTOR 


COUNTRY 

1 

2 

■» 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

3.16 

17.59 

8*73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

29.3 

2 

21 .60 

15.60 

21.86 

0.00 

0.00 

0  03 

0.00 

0.00 

56.0 

3 

e.ee 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

24.75 

33.10 

30.56 

e.ii 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

88.4 

AVERACE  SUCER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TRIPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.24 

0.15 

0.24 

0.00 

9.00 

0  00 

0.06 

0.00 

0.0 

2 

0.21 

0.13 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

-0:00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

..-"0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.21 

0.14 

0.21 ' 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  MJCER  R83UIRED  PER  DAY  PER 

1003  COCAT 

ttops 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

a 

AVG 

1 

0.12 

0.L? 

0.13 

0.00  9.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.04 

0.03 

0.93 

0.30  9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

AVG 

0  05 

0.04 

0.05 

0.00  6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  NICER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000 

OTPS 

TROOPS 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.96 

0.38 

0.81 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1 

2 

1.07 

0.36 

0.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

1.06 

0.37 

6.56 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.2 

AVERAGE  NJCER  REQUIRED  PER  DAY  PER 

1000  THR  AfMT  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

8 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.80 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00  9.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00  9.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.0 
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(W131  OCNT) 


■3j=pcrtim:  data 


AVERAGE  NJ«R  or  oaeAT  *rve  casjujies 
SECTOR 


CONTWr 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.28 

0.00 

0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.4 

2 

0.72 

0..3B 

0.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.96 

1.06 

0.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.9 

CONWY 

1 

2 

AVERAGE  HLA6ER  CF  0CRP5  NERVE  CASUALTIES 

sarrtR 

3  4  5  6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.82 

4.17 

1.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.7 

2 

3.26 

3. 90 

3.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.9 

3 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

3.90 

6.12 

7.67 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

21.7 

OONIRY 

1 

2 

AVERAGE  MASER  OF  TVS  AfMT  *RVE  CASUALTIES 
S8CTOR 

3  4  3  6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

OONTRY 

AVERAGE  MA4BER  CF 

1  2 

OOSAT 

3 

VCDERATE  NERVE  CASUALTIES  WICH  RETON  TO  ACTIVE  DUTY 
SECTOR 

4  3  6  7  8 

TOTAL 

1 

0.06 

9.14 

0.10 

9.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

2 

0.14 

0  07 

0.07 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.2 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.19 

0.21 

0.16 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3 

AVERAGE  MASER  CF 

CORPS 

VCDERATE  1ERVE  CASUALTIES  *NICH  RETU04  TO  ACTIVE  DOTY 

OOLNTRY 

4 

1 

2 

3 

4 

SECTOR 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

o.  i:2 

0.83 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.3 

2 

1  05 

0.79 

1.13 

0.90 

0.00 

o.ee 

0.00 

0.00 

2.9 

3 

0  95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.  M} 

1.62 

1.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.3 

AVERAGE  MASER  CF  7VR  AAVT  VCDERATE  ^ETAE  CASUALTIES  ANICH  RETIHN  TO  ACTIVE  DUTY 

SECTOR 


COLNTRT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.05 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

e.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.05 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 
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RESULT’S  TOR  W132  FOR  DAYS  46  TVfCUCH  66 


AVERAGE  MUfiJR  Cf  FRALUXSTJbC  CLCRIDE  INJECTORS  REQUIRED  FDR  EACH  CAY  OF  BATTUE 


CCLNTW 

1 

2 

3 

TOTAL 


OXNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


COUNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


OCLNTRY 

1 

2 

3 

AVG 


SECTOR 


1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

4.63 

22.35 

11.16 

0.00 

0.00 

0.06 

0.06 

0.00 

37.5 

27.18 

19.33 

27.93 

0.00 

0.06 

0.00 

0.06 

0.06 

75.4 

6.06 

0.00 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

3.0 

31 .61 

42. 28 

3B.0S 

0.06 

0.06 

e.06 

0.60 

0.06 

112.9 

AVERAGE 

MA6ER  REQUIRED  PER  DAY 

PER  1006  TRCCPS 

SECTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AVG 

0.36 

0.19 

0.30 

0.66 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.0 

0.28 

0.17 

0.25 

0.06 

0.00 

e.ee 

0.00 

0.06 

O.T 

0.00 

0.06 

0.66 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.06 

0.0 

0.27 

0.18 

0.23 

0.06 

0.00 

0.66 

0.06 

0.06 

0.0 

AVERAGE  NU6ER 

RBUIRED  PER  DAY  PER  1006 

COiBAT 

TRCCPS 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

0.15 

0.07 

0.17 

0.00  0.06 

0.06 

0.06 

0.00 

0.0 

0.06 

8.04 

0.04 

0.06  0.06 

0.06 

0.66 

0.06 

0.0 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06  0.06 

0.06 

0.06 

0.00 

0.0 

0.06 

0.06 

0.07 

0.06  0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.0 

AVERAGE 

MA6ER 

REQUIRED  PER  DAY  PER 

1866  CORPS 

TRIPS 

SECTOR 

T 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1.22 

9.46 

0.78 

0.06  0.06 

6.66 

0.00 

0.00 

0.2 

1.37 

0.46 

0.75 

0  00  0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.4 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.06 

0.00 

0.06 

9.00 

0.0 

1.35 

0.48 

0.76 

0.00  0.06 

0.06 

0.66 

0.00 

0.3 

AVERAGE  NA£FR  R*TJIRED  PER  QAY  PER  1060  TVR  AfVf  TOOTS 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

0.00 

0.00 

0.06 

8.00  0.00 

0.06 

0.00 

0.00  . 

0.0 

8  00 

0.00 

0.00 

0.06  0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.06 

0.00 

6.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0  06 

0.06 

0.06  0.00 

3.00 

9.00 

0  00 

0.0 
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0*132  CENT) 


■5UFPCRTINJ  DATA 


AVCVGE 

Hjem  of 

OQfiAT 

►ERVE  AGENT  CASUALTIES 

OEAO 

OCLNiRY 

1 

2 

3 

SETER 

4  3 

6 

7 

S 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE 

HABER 

CEASAT  SEVERE  N6JNE  CASJU.Tr  SjRVIVCRS 

COKIRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  3 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.26 

0.09 

0.31 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.4 

2 

0.72 

0.38 

0.34 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.96 

1.06 

0.85 

0.00  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.9 

COUNTRY 

1 

2 

AVERAGE  HABER 

3 

CCABAT  VCDERATE  «RVE  CASUALTIES 
SETTER 

4  5  6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.07 

0.20 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.4 

2 

0.21 

0.11 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.4 

3 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.26 

0.31 

0.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.8 

AVERAGE  HABER  CT 

OCFPS 

*rve  agent 

CASUALTIES 

DEAD 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SETTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

e.w 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  HABER 

2  3 

CORPS 

4 

SEVERE  NERVE 
SETTER 

5 

CASUALTY  SUMVCRS 

6  7 

8 

TOTAL 

1 

0.62 

4.17 

1.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

6.7 

2 

5.28 

3.95 

5.74 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.90 

9.90 

9.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

5.90 

8.12 

7.S7 

9.90 

0.90 

9.90 

0.00 

0.00 

21.7 

AVERAGE  HABER 

OTPS 

VCCERATE  t*RVE 

CASUALTIES 

SETTER 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

TOTAL 

1 

0.19 

1.24 

0.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.9 

2 

1.58 

1.18 

1 . 59 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.4 

3 

0.00 

9.00 

0.90 

0.90 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

1.77 

2.42 

2.25 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.4 
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AVERAGE  SLS6ER  CF  TVR  Art*  SERVE  AGENT  CASUALTIES  COO 


country 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

TOTAL  ' 

i 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVERAGE  SUEER  TH?  MVK  SEVERE  SERVE  CASUALTY  SJMVJFS 
SSTCR 


OOLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

TOTAL 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0  00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVEWCE  SUfiER  TVR  Aflvff  VCCGRATE  SERVE  CASUALTIES 
SECTOR 


»T 

COUNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

TOTAL 

$ 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

IS 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.0 

■r— 

TOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

■'  •! SB  v< 'i  Hh>.' ■.  s,' *;  vvl'I  fj.' C v V  1," *1£5c!Ot^O'3>S'MI  fctlV.vtV.;*.'.. •VI.HHt/C'';  v. 
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RESULTS  FCR  R/133  FCR  OATS  *6  THCLGH  60 

AvEWCE  FUSER  CF  DIAZEPAM  IFUECTCR  SYRINGE  UNITS  RBXIIRED  FCR  EACH  CAY  CF  BATTLE 


SS7TCR 


CCLNTRT 

1 

2 

3 

* 

3 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1.38 

8.74 

*.36 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

14.6 

2 

18.79 

7.79 

18.92 

9.00 

8.08 

0.00 

0.00 

e.ee 

29.5 

Z 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

e.ee 

0.0 

TOTAL 

12.37 

16.5* 

15.28 

0.00 

8.08 

0.00 

0.00 

e.ee 

*4.1 

AVERAGE  FUSER  RSXIRED  PER  OY  PER  1888  TOPS 

SECTOR 

COLNTRY 

1 

2 

3 

* 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.12 

0.07 

8.12 

0.00 

0.08 

0.08 

0.00 

0.88 

0.0 

2 

8.18 

0.07 

e.ie 

0.08 

8.08 

0.08 

0.00 

8.08 

0.0 

3 

8.08 

0.00 

0.08 

0.08 

8.08 

8.08 

8.08 

e.ee 

0.0  1 

AC 

8.18 

0.07 

0.18 

0.00 

0.00 

8.08 

e.ee 

0.88 

0.0  j 

AVERAGE  MASER  R3XIRED 

PER  DAY  PS? 

1888  CO-SAT 

TOPS 

SECTOR 

OXNTRY 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0  08 

0.83 

8.87 

8.00 

0.00 

0.00 

0.88 

0.08 

0.0  | 

2 

0.82 

0.02 

0.81 

8.08 

0.00 

8.00 

0.08 

8.00 

0.0  | 

3 

8.08 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0  1 

AVG 

0.82 

0.02 

0.03 

0.08 

0.08 

0.00 

0.08 

0.00 

0.0 

1 

AVERAGE  FUSER  RBXIIRED 

PER  OY  PER 

1000  OCRPS 

TOPS 

1 

SECTOR 

OOLNTRY 

1 

2 

3 

* 

3 

6 

7 

8 

AVG  ! 

1 

0.48 

0.19 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

0.0  : 

2 

8.3* 

0.18 

0.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

.  0.1 

3 

0.00 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.53 

8.19 

0.30 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.1  j 

AVERAGE  FUSER  RSXIRED 

PER  or  PER 

1000  HR  Art*  TROOPS 

SECTOR 

1 

COJNTTn' 

1 

2 

3 

* 

3 

6 

7 

8 

AVG 

1 

0.00 

0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0  00 

0.00 

0.00 

0.0  , 

3 

0.00 

0.00 

0.08 

8.00 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.0 

AVG 

0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0  30 

0.0 

-9LFKFTINC  DATA 


*„v 


Y 

*.v 


SEE  SLPTORTIFC  OTA  FCR  W132 


F7? 

V.V 
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RESULTS  FOR  W134  ROT  DAYS  46  D-KUH  60 


AVERAGE  MASER  CP  GALLONS  CF  RATER  RB3JIRED  POT  DGJSERA1T  DECONTAMINATION  ROT  EXP  CAY  O'  SETTLE 


COUNTRY 

1 

2 

3 

S8OTER 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

1060000.00 

1060000  00 

1060000  00 

540000.00  630000  00 

1530e80.00 

1260600.00 

0.00 

7200000.0 

2 

1620000.00 

13E0000.00 

1690060  00 

1350000.00  1350066 . 00 

0.00 

0.00 

1620000.00 

9100000.0 

3 

0.00 

0.00 

3.00 

0.00  0.00 

0.00 

1060000.00 

1690000.00 

2970000  0 

TOTAL 

2700000.00  2430000.00  2970000.00 

4  aQQQOQ  rVV  1  -VyYYYl  M 
IOAWw  .  OC 

1530000.00 

2340000.00  3510e00.00 

19356000.0 

AVERAGE 

MASER  REQUIRED  POT  DAY  PER  1000 

TRXPS 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

80496.51 

9073.72 

29354.53 

22452.53  17548.67 

8485.48 

13267.15 

0.00 

14230.1 

2 

15411.91 

11448.18 

16850.30 

148P2.48  14129.82 

0.00 

0.00 

15283.90 

14642.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

34034.00 

38692.68 

36873.3 

AVC 

22779.  ee 

18255.87 

20027.77 

1GS56.30  15063.58 

8478.53 

18406.04 

22465.79 

15949.0 

AVERAGE  MASER  RSUIRED  PER  DAY  POT 

1000  combat  troops 

COUNTRY 

1 

2 

3 

SH7TCR 

4  5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

11416.17 

8134.26 

13143.52 

0.00  11348.46 

8864.73 

12670.31 

0.00 

9609.0 

2 

5437.96 

6133.85 

10648.62 

5863.51  6119.26 

0.00 

0.00 

4565.86 

6175.4 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  0.00 

0.00 

12427.51 

12427.51 

12427.5 

AVC 

8074.14 

7136.77 

11259.26 

4780.27  7501 .96 

8664.73 

12596.81 

7040.06 

7922.4 

COUNTRY 

1 

AVERAGE  MASER 

2  3 

REOJIRED  POT  DAY  POT 

SECTOR 

4  5 

1000  COW’S 

6 

TROOPS 

7 

8 

AVG 

1 

231077.55 

9201.21 

39405.62 

44194.25 

25738.84 

9066.01 

20673.24 

0.00 

19120.7 

2 

40640.23 

18099.70 

25683.15 

27253.39 

21718.33 

0.00 

0.00 

46261.79 

26628.9 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

61301.72 

113302.77 

85956.8 

AVG 

82632.51 

12650.71 

29060.73 

30794.73 

22785,41 

9011.54 

30603.90 

6G691 .71 

26113.4 

AVERAGE  MASER 

RE33U1RED  POT  DAY  POT 

1000  TVR  AflkfY  TROOPS 

COUNTRY 

1 

2 

3  . 

4 

SECTOR 

5 

6 

7 

8 

AVG 

1 

140788.09 

10180.27 

38451.89 

42547.48 

19852.57 

7530.86 

6862.92 

0.00 

15199.6 

2 

25476.52 

12944.19 

15782.67 

20661.05 

20078.57 

0.ee 

0.00 

46685  36 

19987.5 

3 

0.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0  80 

0.00 

42653.60 

121569.13 

69664.9 

AVG 

40566.61 

11504.72 

21560.32 

25522.30 

19712.31 

7530.86 

15574.78 

63417.18 

19683.3 
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M5  DATA - 

AVERAGE  MACES  OF  K6C 

INTIS  PCP 

caeAT 

TFCCPS  IN  THE 

THEATER 

SECTOR 

COLNTRY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

TOTAL 

1 

1.00 

4.00 

2.00 

0.00 

2.00 

6.00 

6.00 

0.00 

21.0 

2 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

4.00 

22.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

5.00 

7.0 

TOTAi. 

5.00 

7.00 

7.00 

3.00 

s.ee 

6.00 

a.00 

0.00 

50.0 

AVWACE  MACES  OF  NBC 

1  INITS  FOR 

COW’S 

TROOPS  IN  TVC 

:  THEATER 

CONIRT 

1 

2 

3 

SECTOR 

4  5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

6.00 

4.00 

5.00 

3.00 

3.00 

6.00 

6.00 

0.00 

33.0 

2 

6.00 

7.00 

10.00 

7.00 

7.00 

0.00 

0.00 

9.00 

48.0 

3 

0.00 

0.00 

5.00 

0.00 

0.00 

6.00 

6.00 

10.00 

18.0 

TOTAL 

14.00 

11.00 

15.00 

10.00 

10.00 

6.00 

12.00 

19.00 

97.0 

AVERAGE  HUBER  OF  NBC  LNITS  TCR  TVR  TROOPS  IN  THE  THEATER 


ooLNimr 

1 

2 

3 

4 

SBCTCR 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

1 

S.0O 

4.00 

5.00 

3.00 

2.00 

5.00 

2.0R 

0.00 

26.0 

2 

6.00 

5.00 

6.00 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

32.0 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

6.00 

10.0 

TOTAL 

11.00 

9.00 

11.00 

6.00 

7.00 

5.00 

6.00 

11.00 

68.0 

OFFLINE  CALCULATIONS 


£ 


CFFUAE  CALOJLATI&cS  PER  AA/114,  W118,  WI23.AM)  KW124 


RESULTS  FTP  W114 

AVERAGE  HAGER  C F  Mil  DSXN  APPARATUS  REDJIRED  TOR  REPUCaCW 
CR  REPAIRED  VO-ilCUS,  REAPOG,  MG  HUIFLENT  PER  DAY  OF  BATTLE 


D-DAY  TO  Df14  •  > 

SEETCR  DAILY  ?- 

1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL  AVG  '<? 

COUNTRY:  US  OLY  3854.1  243.8  ' 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS  1.048 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  HER  1000  OABAT  TOPS  2.209 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS  THXPS  .041 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TA  TOPS  .065 


Df15  70  Of  29 

SECTS  DAILY 

1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL  AVG 

COUNTRY:  US  CM.Y  3703.3  247.152 

AVERAGE  AUGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TOPS  .899 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  OOGAT  TOPS  2.171 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS  TOPS  007 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  TA  TOPS  .040 


Dk»  TO  D+44 

SECTOR  DAILY 

1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL  AVG 

COUNTRY:  US  ONLY  2807. 8  183.1 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  "TOPS  .680 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  OOGAT  TOPS  1 .978 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS  TOPS  .007 

AVERAGE  HAGER  RSUIRED  PER  »Y  PER  1008  TA  TOPS  .018 


D+45  TO  DA89 

SECTOR  DAILY 

1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL  AVG 

COUNTRY:  US  ONLY  1595.3  106.3 

AVERAGE  HAGER  RSEUIRSD  PER  DAY  PER  1000  TOPS  .387 

AVERAGE  HAGER  PEUIPED  PER  DAY  PER  1000  COGAT  TOPS  1 .004 

AVERAGE  HAGER  REOJIPSD  FER  DAY  PER  1000  CCFP5  TOPS  .013 

AVERAGE  HAGER  RE3UIPED  FER  DAY  PER  1000  TA  TOPS  .017 
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RESULTS  TO?  W118 


AVERAGE  HAGER  CF  U13  DGXN  APPARATUS  REOJIRED  TO?  REPt XBGNT 
CR  REPAIRED  VEHICLES,  f€MOE,  MC  SUIBGNT  REP  CAT  CF  BATTLE 

D-QAY  TO  0M4 

SECTOR  DAILY 

12  3  4  5  6  7  8  TOTAL  AVG 

CCLNTRY :  US  CM.Y  42632.3  2842.1 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PEP  1800  TROTS 
AVERAGE  HAGER  RS3JIRED  PER  DAY  FEP  1000  CCA6AT  TROTS 
AVERAGE  ►LAGER  REDUIRED  PER  DAY  PER  1000  CORPS  TROTS 
AVERAGE  NLAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  T7ROT 


12.142 

22.453 

3.532 

3.226 


DM3  TO  Df  29 

SECTOR  DAILY 

1  2  3  4  5  6  7  8  TOTAL  AVG 

OCLNTRY:  U5  ONLY  40782.7  2718.8 

AVERAGE  NLAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TFCCPS  9.897 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  COGAT  TROTS  23.027 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  OTPS  TROTS  .628 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TA  TROTS  .581 


DL30  TO  Df44 

.  SECTOR  DAILY 

12  3  4  5  8  7  8  TOTAL  AVG 

CCLNTRY:  US  CH.Y  31956.5  2130.3 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TROTS  7.504 

AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  CCA6AT  TROTS  20.965 

AVERAGE  HAGER  RS3JIRED  PER  DAY  PER  1C80  CCRPS  TROTS  .634 

AVERAGE  HAGER  REQUIRED  PER  DAY  PER  1000  TA  TROTS  .561 


1  2  3 

CCLNTRY:  US  CH.Y 


DN45  TO  D+69 

SECTOR  DAILY 

5  6  7  8  TOTAL  AVG 

19192.9  1279.5 


AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TROTS  4.652 
AVERAGE  HAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  COGAT  TROTS  10.650 
AVERAGE  HAGER  REDJIFED  PER  DAY  PER  1000  CCRPS  TROTS  1 .086 
AVERAGE  NLAGER  REOJIRED  PER  DAY  PER  1000  TA  TRCCPS  .992 


326 


SLPPCRTIfC  OTA  W114/RY118 

UB  'AE>f06,  THXXS,  MO  SUIR*NT  0E5TR7TED'  IN  COOT  INITS 


OILY 

OILY 

PERICD 

LSTA 

LSTB 

AVG  A 

AMO  a 

0  TO  014 

3070. 

31213. 

204.7 

4vm n 
iJOtl . 

D  TO  044 

1123B. 

117488. 

249.7 

2510. 

0  TO  059 

16997. 

168887. 

2S8.3 

2814. 

D  TO  014 

3070. 

31213. 

204.7 

2080. 

01V&++* 

8134. 

86272. 

271.2 

2875. 

O4M>+50 

4846. 

51397. 

323.1 

3428. 

TOTAL 

18051. 

168883. 

267.5 

2814. 

IOTO6,  THJOS  MO  BUIFV6NT  REPAIRED  MO  REPUCED  IN  COOT  UNITS 

TOT  TOT 

OILY  OILY 

OILY 

OILY  OILY 

REPL  REPAIR 

Rift  LSTA 

LSTB 

AVG  A  AVC  8 

0  TO  014 

3513  3201 

8714  3563.37 

36219.2 

237.5  2414.6 

0  TO  029 

6048  7909 

13957  7248.29 

75278.5 

241.5  2508.2 

0  TO  044 

7608  12006 

19616  10123.7 

105795. 

224.9  2351.0 

D  TO  058 

7008  15071 

22579  11681.2 

122313. 

194.8  2038.5 

D  TO  014 

3513  3201 

6714  3563.37 

36219.2 

237.5  2414.6 

015/029 

2535  4708 

7243  3682.91 

39659.3 

245.5  2803.9 

030/044 

1560  4099 

5659  2877.48 

30617.3 

191.8  2034.4 

045/059 

0  3063 

3063  1557.47 

16517.8 

103.8  1101.1 

TOTAL  EDJIFVtNT  MO  TRXX  LOSSES  FCR  UB  FORCES.  HIOCR  EO-ELCN  UNITS 
OCFPS  INITS 


B3JIFVENT  LOST  _ 

SBCTCR 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOT 

0-014 

184.4 

265.6 

283.79 

217.28 

112.35 

411 

321.0 

0 

1795.76 

015-029 

255.2 

429.3 

396.97 

286.72 

146.897 

539 

443.6 

0 

2481.65 

0+30-0+44 

277.5 

463.3 

423.12 

308.48 

155.385 

570 

468.9 

0 

2667.09 

0+45-0+59 

284.2 

473.7 

432.44 

314.56 

180.179 

585 

481.2 

0 

2731.36 

SECT  TOT 

1001. 

1632. 

1530.3 

1127.04 

574.911 

2105 

1714. 

0 

9685.87 

CORPS  UNITS 
TRXXS  LOST 


SECTOR 


1 

2  3 

4 

5  6 

7 

a 

TOT 

0-014 

158.9 

228.6  244.18 

185.28 

98.868 

362  282.5 

0 

1560.52 

015-029 

216.6 

363.2  330.36 

238.72 

127.437 

467  383.1 

0 

2127.04 

0+30-0+44 

233.6 

391.1  355.09 

253.44 

134.82 

492  404.4 

0 

2264.51 

0+46-0+59 

238.5 

398.7  361.61 

257.8 

138.351 

506  414.2 

0 

2314.14 

sa^  TOT 

847.8 

1381.  1291.7 

93.04 

499.478 

1626  1484. 

0 

8266.22 
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9LPR37TIN3  QATA  18  (CCNTIMJED) 


7>£ATER  AfUT  UNITS 
HUIHOfT  UST 

SETTER 

1  2  3  4  5  6  7 

0014  122.8  177.1189.19  144.96  74.793  274  214.2 

0+15029  178.2  296.0  260.49  191.64  37.965  359  295.7 

0+38-0+44  185.1  309.3  2B1. 93  205.78  103. £83  380  312.6 

0*45-0+49  189.3  315.6  2B8. 45  209.92  106. 893  390  321.6 

SETT  TOT  667.6  1087.  1020.0  751.68  383.274  1403  1143. 


TOT 

1197.15 

1668.54 

1777.66 

1821.35 

6456.72 


THEATER  ANrfT  UNITS 
TRTXS  LOST 


1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

8 

TOT 

0-014 

108.3 

126.4 

165.43 

124.18 

66.128 

242 

188.9 

0 

1051.36 

0150-29 

146.9 

252.7 

219.48 

128.4 

06.34© 

317 

260. 6 

0 

1441.48 

0+30044 

158.9 

272.4 

235.33 

168.96 

91.485 

335 

275.3 

0 

1537.45 

0+46059 

162.8 

27B.4 

239.99 

171.84 

94.374 

344 

283.4 

0 

1574.96 

SETT  TOT 

577.0 

959.9 

860.23 

623.36 

338.334 

1238 

1688. 

0 

5606.27 

HIGHER  B>€LCN  UNITS 

US  TOTAL  E3JIP  UCSSES.  UST  A  AND  UST  B  (EUALS  TRCXS  +  B3JIP) 
TftC 


PERIOD 

TWS 

SHIP 

TR+S3 

FR  A 

FR  B 

Al£SS 

BLESS 

D014 

2611. 

2992. 

5604.8 

.0139 

.9860 

78.15 

5526. 

0+15029 

3568. 

4152. 

7720.7 

.8139 

.9860 

1*7.85 

7613. 

0+00044 

3501 . 

4444. 

8246.7 

.0139 

.9860 

114.99 

8131. 

0+45059 

3889. 

4552. 

8441.8 

.0139 

.9860 

117.70 

8324. 

US  UST  A  AND  UST  B  SHIP  REPLACED,  HIGHER  EH  UNITS 
T&C 

PERIOD  A  REPU  A  LOSS  A  REP  8  REPU  B  LESS  B  REP 
0-0+14  1.18078.1490.6821.160385526.866413.96 
0+15-029  .2263  107.6  24.389  .226372  7813.07  1723.38 
0+30-0+44  .1768  114.9  20.336  .1768®  8131.74  1438.22 
0+45-059  .3213  117.7  37.827  .321372  8324.12  2675.14 


TOTAL  US  (DIV  AND  HIGHER  BOH)  UST  A  AND  UST  B  SHIP  REPLACED  BT  PERIOD 


Orv  HE  TOT  OIV  HE  TOT  AVC  AUG 

TIHC  PERIO  USTA  USTA  USTA  UST  3  USTB  UST  9  U3TALSTB 

0-0+14  ?63.  00,®  3654.0  36219.2  6413.06  42632.3  243.6  2842.1 

0+15-0+29  2682.  24.36  3707. 2  39059.3  1723.33  40782.7  247.1  2718.8 

0+30-0+44  2377.  20.33  2997.3  3e617.3  1433.22  31955.5  193.1  2130.3 

0+45-059  1557.  37.82  1595.3  16517.8  2675.14  19192.9  196.3  1279.5 
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T 

>  No.  of 

Address**  .v  Copies 

DEPARTMENT  Of  DKrTNSK 

Assistant  Secretary  of  Defense  for 
Acquisition  and  Logistics 
Room  3E813,  Pentagon 
Washington,  DC  20301 

ATTN:  Mr.  Royce  Knccce  1 

Office  of  the  Secretary  of  Defense 
(OUSDRE)  DOD-IDA  Management  Office 
1801  North  Beauregard  Street 
Alexandria,  VA  22311 

ATTN:  John  P.  Wilhelm,  Director  1 

Defense  Technical  Information  Center 
Cameron  Station 

Alexandria,  VA  22314  2 


DEPARTMENT  Of  THE  ABMY 
Commander 

U.S.  Army  Chemical  School 
Ft.  McClellan,  AL  36202 

ATTN:  ATZN-CM-CC  1 

Commander 

U.S.  Army  Armament,  Munitions  and 
Chemical  Command 
Rock  Island,  IL  61201 

ATTN:  Mr.  Terry  Burke, 

DRSMC-NMD-L(R)  1 

Commander 

U.S.  Army  Quartermaster  Center  and  School 
Fort  Lee,  VA  23801 

ATTN:  Mr.  William  Graves,  ATSM-CD  1 

Commander 

U.  S.  Army  Training  Doctrine  Command 
Fort  Monroe,  VA  23651 

ATTN:  ATCD-NOATCD-AS  2 


DL-1 


Commander 

U.S.  Army  Material  Command 
5001  Eiaenhower  Avenue 
Alexandria,  VA  22333-0001 

ATTN:  LTC  Robert  Stoker 
Director 

U.S.  Army  Nuclear  4  Chemical  Agency 
7500"  Backlick  Road,  Bldg.  2073 
Springfield,  VA  22150-3198 

ATTN:  MONA-CM 

Commander 

U.S.  Army  Support  Activity,  Philadelphia 
2800  South  20th  Street 
Philadelphia,  PA  19101 

ATTN:  Mr.  Charles  Becht,  STSAP-M 

Commander 

U.S.  Army  Combined  Arms  Center 

and  Fort  Leavenworth 

Fort  Leavenworth,  KS  66027 

ATTN:  ATZL-CAM-1M 

Department  of  the  Army 
Deputy  Chief  of  Staff  for  Logistics 
Room  3D572,  The  Pentagon 
Washington,  DC  20310 

ATTN:  DALO-SMA,  DALO-SMW 

Deputy  Chief  of  Staff  for  Operations  and  Plans 
Department  of  the  Army 
Room  3C542,  The  Pentagon 
Washington,  DC  20310-04403 
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